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FOREWORD 


The target door thrust reverser static performance model test described in 
this report was performed by the Propulsion Technology Staff of the Boeing 
Commercial Airplane Company, a Division of the Boeing Company, Seattle, 
Washington. The work, sponsored by the NASA Lewis Research Center and reported 
herein, was performed in- two periods, December, 1973 to February, 1974 and 
June 1974 to July 1974. 

This report has been reviewed and is approved by: 
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1.0 SUMMARY 


The higher mass flow, lower nozzle pressure ratios, and larger diameter of 
the JT8D Refan engines are significant departures from the baseline JT8D 
engines installed on the 727 airplane. These changes in engine characteris- 
tics together with the decision to go with a target thrust reverser for this 
installation necessitated a series of model tests to develop a reverser 
system compatible with the engine and airplane constraints and requirements. 
Reported herein is a static performance test to develop reverser system 
characteristics in terms of reverse thrust, airflow match, side loads and 
flow directivity. 

The test was conducted with 0.125 scale models of an isolated refan target 
thrust reverser and JT8D-115 nozzle assembly installed on the Boeing Thrust 
Vector Rig located at Boeing Field, Seattle, Washington. 

The objectives of this static performance test were: 

• To evaluate basic target door parameters in terms of reverse thrust and 
airflow match. 

• To evaluate combinations of various door lips and fences on the nominal 
door design in terms of reverse thrust, airflow match, flow directivity 
and side load. 

• To obtain door loads data (pressure surveys) for use in the structural 
design of the thrust reverser/tailpipe system. 

• To select target reverser configurations which meet the engine match 
requirements for subsequent airplane model wind-tunnel testing. 

The test was run in three phases as follows: 

• Parametric Reverser Dcors: This part consisted of a parametric study of 
varying the door length and sweep angle to evaluate their influence on 
reverser performance. 

• Original Refan Target Door Design: Evaluation of bp and fence configura- 

tions and door set back distance on initial design. 



• Revised Refan Target Door Design: Evaluation of the change in door shape, 
dictated by a design requirement change, with selected lip and fence 
configurations and door set-back distances tested above. 

The pertinent test results are: 

a) Parametric Reverser Doors 

These doors were fabricated with fixed 3.5 inch lip and fence heights but 
with varying door lengths and sweep angles. 

• Variation in door length from a Length/Diameter Ratio (L/D) of 0.9 to 
1.1 results in an increase in reverse thrust of approximately 13% of 
forward thrust with negligible effect on airflow match. 

• Variation in door sweep angle from 10° to 14° results in negligible 
change in reverse thrust, but a small reduction in airflow match of 
approximately 0.5% was recorded. 

b) Original Refan Target Door 

The Original Refan Door varied from the parametric door in that it had 
the capacity to vary lip and fence geometries. 

• Reverse thrust achieved with this original design with maximum lip 
configuration (3.5 inch constant lip and 3.5 inch tapered fences) 
was 42.4% of forward thrust at takeoff rating for the JT8D-115 engine 
at a setback ratio of 1.0. 

• Reverse thrust to forward thrust airflow match was satisfactory at 
takeoff thrust rating for set back ratios above 0.95. 

• A change in lip and fence height* from 3.5 inches to 1.5 inches 
showed a reduction in reverse thrust of approximately 6% of forward 
thrust to 37% at takeoff rating for the JT8D-115 engine at a set 
back ratio of 1.0. 



• A review of various lip configurations to obtain flow directivity 
(i.e., tapering of lip and removal of outboard fence) showed a 
reduction in reverse thrust from a full lip to a maximum taper lip 
(linear variation from 3.5 inches to 1.0 incn) of approximately 6% 
of forward thrust at takeoff thrust rating. 

• Thrust reverser flow characteristics were visually recorded by pass- 
ing steam through the nozzle and photographing the flow pattern. The 
photographs showed that some flow control was possible by varying lip 
and fence shape. 

) Revised Refan Target Door 

During the detail design of the Original Refan Door, it was found that 
the maximum desired lip height could not be maintained throughout the full 
door arc due to the 20° bevel angle and the converging half angle of the 
door and tailpipe restricting the lip height at the door edge. This con- 
dition necessitated squaring (bevel angle = 0°) of the door to retain a 
constant lip height. Also, to facilitate over-ail reverser design, the 
door length was increased approximately two inches (full-scale). Due to 
the magnitude of the design changes, the model was modified to evaluate 
the effect on reverser performance for a series of lip and fence con- 
figurations. 

• Performance of the redesigned door resulted in an increase in reverse 
thrust for the maximum lip configuration (3.5 inches constant lip and 
3.5 inches tapered fences) of 4* of forward thrust to 46 5% at 0T8D- 
115 engine takeoff racing at a set back ratio of 1.0. 

• Reverse thrust to forward thrust airflow match was satisfactory at 
takeoff thrust rating for set-back ratios above 0.99 . 

• A change in lip and fence heights from 3.5 inches to 1.5 inches 
showed a reduction in reverse thrust of approximately 8.5% of forward 
thrust; a change from 1 .5 inches to 0.0 inch showed an additional re- 
duction in reverse thrust of approximately 23% of forward thrust. 



• Tapering of the door lips (linear variation from 3.5 inches to 1.00 inch) 
resulted in a reduction in reverse thrust relative to the full 3.5-inch 
lip configuration of approximately $% of forward thrust at the JT80-115 
takeoff rating at a set-back ratio of 1.0. Flow directivity with these 
lip configurations was minimal, and undesirable side loads resulted. 

• Door pressure surveys were conducted for a selected number of lip 
and fence configurations, the results of which are included in 
Appendix C. 

No final conclusion can be drawn from this static test program concerning 
the acceptability of the tested target thrust reverser configurations. 

However, the primary objective of the test, to select a series of candidate 
reverser configurations for the subsequent airplane model wind-tunnel inges- 
tion and flight controls tests, was accomplished. 



2.0 INTRODUCTION 


2.1 BACKGROUND 

The Pratt & Whitney Aircraft JT8D-100 series engine is a derivative of the 
basic JT8D engine, modified to incorporate a new, larger diameter, single- 
stage fan with a bypass ratio of 2.0 and two supercharging low-pressure 
compressor stages. The modification gives lower jet noise, increased take- 
off and cruise thrust, and lower specific fuel consumption. The use of the 
JT8D-100 series engines on the Boeing 727 airplane will require a new thrust 
reverser. 

The higher mass flow rate and lower nozzle pressure ratio at takeoff power of 
the JT8D Refan engine is a significant departure from the current JT8D engines 
installed on the 727 airplane. Table I compares the more pertinent parameters 
of the JT8D-15 engine with those of its refanned derivative, the JT8D-115. 

The decision was made to equip the Refan engines with target type thrust 
reversers; the current installation is of the clamshell deflector door type. 

A test program was necessary to confirm the selection of a target thrust reverser 
design for the refan or develop acceptable alternatives to equal the performance 
of the current installation. 

To prove the compatibility of a thrust reverser system, a series of model tests 
are required. A static performance test, as reported herein, is necessary 
to select candidate reversers. In addition, wind tunnel tests are required 
with candidate reverser configurations mounted on a model of the airplane. 

These tests develop a reverser which is compatible with the airplane and 
engine constraints; engine match, engine hot gas ingestion, airplane hot ga* 
impingement, interference with airplane aerodynamics and control, etc. and which 
can be compared with the current installation. The latter wind tunnel tests 
will be the subjects of other contractor Reports. 
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2.2 TEST OBJECTIVES AND PHASES 


The objectives of this static performance test were: 

• To evaluate basic target door parameters in terms of reverse thrust 
and airflow match ( % of forward-thrust airflow at the same PPR). 

• To evaluate combinations of various door lips and fences on the 
selected door design in terms of reverse thrust, airflow match, flow 
directivity and side load. 

• To obtain door loads data {pressure surveys) for use in the structural 
design of the thrust reverser/tailpipe system. 

• To select target reverser configurations which meet the engine match 
requirements for subsequent airplane model wind-tunnel testing. 


The target door design is dictated by the requirement for the door to fit 
around the engine tailpipe, to develop acceptable reverse thrust and the 
required airflow match and to form the external nacelle boattail. Figure 
1 shows a sketch of the target door and the design parameters chosen for the 
doors tested. 


The test was run in three phases as follows: 

1) Parametric Reverser Doors: This part consisted of a parametric study 

of varying the door length and sweep angle to evaluate their influence 
on reverser performance. 

2) Original Refan Target-Door Design: Evaluation of lip and fence 

configurations and door set back distances on initial design. 



3) Revised Refan Target Door Design: Evaluation of the change In door shape, 
dictated by a design requirement change, with selected lip and fence 
configurations and door set-back distances tested In 2) above. 
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3.0 NOMENCLATURE 


3.1 REVERSER DESIGN PARAMETERS (FIGURE 1) 


P 

S 

V 

L 

R 

B 

H 

U 

S 

oc 

L/D 

S/D 


Arc Angle - Degree* 

Bevel Angle - Degrees 

Cone Angle - Degrees 

Door Length - Inches 

Door Radius - Inches 

Fence Height- Inches 

Lip Height - Inches 

Nozzle Exit Diameter - Inches 

Set-back - Inches 

Sweep Angle - Degrees 

Door Length to Nozzle Exit Diameter Ratio 

Set-Back to Nozzle Exit Diameter Ratio 


3.2 PERFORMANCE PARAMETERS 


Fgx 

Fgy 


Fgz 

(Fgx/^a) FS> 

(Fgr/ia)F.S. 

(Fgz/fa)F.S. 

Wp 

Wp 

FPR, P TF/Pa 


PPR, P 


T?/Pa 


Measured Axial Thrust - lbs. 

Measured Side Load - lbs. 

Measured Vertical Load - lbs. 

Corrected Axial Thrust (Adjusted to Full Scale) - lbs. 
Corrected Vertical Load (Adjusted to Full Scale) - lbs. 
Corrected Side Load (Adjusted to Full Scale) - lbs. 
Measured Fan Airflow - lbs/^ec. 

Measured Primary Airflow - lbs/sec. 

Fan Pressure Ratio 

Primary Pressure Ratio 


% f rev 


Percent Reverse Thrust ( x 100 


(RECEDING (AGE BLANK NOS FUMED 



3.3 PERFORMANCE RATIOS AND COEFFICIENTS 


(Fgx/Wp+Wp) REV 
(^gx/Wp+Wp) FWO 
(Wp+Hp) REV 
(Wp+Wp) FWD 
C D 

°V 


Match Thrust Ratio 


Total Airflow Match 


Nozzle Flow Coefficient ( W F^P) 

"Fi + "Pi 


Nozzle Velocity Coefficient (Fqx . q ) 

“"Wtp 


to 



4.0 MODEL AND TEST DESCRIPTION 


4.1 TEST FACILITY 

The test was conduced on the Boeing Thrust-Vectoring Rig No. 2, Figure 2, 
which is located at Boeing Field, Seattle, Washington. This rig has a single 
air supply which is split upstream of the balance, and each flow is thereafter 
individually coiirolled and measured by critical flow venturis. The primary 
flow can be heated by a propane burner to a temperature of about 700°F. The 
air flow rate capability is 10 lb/sec primary flow and 15 lb/sec fan flow at a 
nozzle pressure ratio of approximately 4.0. With choke plates in the line to 
provide a uniform total pressure profile entering the model, the total flow 
capability is reduced and the maximum pressure ratio that can be accomplished 
depends on the bypass ratio being simulated. For the subject thrust reverser 
test, a maximum pressure ratio of about 1.8 was required for bypass ratio 2.0 
conditions. Four strain gauge load cells are used to measure the three com- 
ponents of force F , F , F . The pressure ratio split and temperature ratio 
a y z 

split between primary and fan passages can be varied at will. The exhaust 
from the rig is discharged into the ctmosphere. 

4 2 MODEL HARDWARE 

The 0.125 scale model, simulating the mixed-flow JT8D-115 engine exhaust system, 
consisted of the model adapter, the nozzle hardware and the target thrust rev- 
erser assembly. A sketch of the general model build-up is shown in Figure 3. 



The nodel adapter which simulates the JT8D primary and fan ducts was the same 
unit as used on the Refan Nozzle Test (reference 1). This part incorporates 
constant area primary and secondary passages with choke plates to provide 
flat-pressure profiles in both ducts and the model instrumentation section. 

The nozzle and cowl assembly was configurated for the JT80-115 engine and 
consisted of the nozzle, the splitter and the plug as shown in Figure 4. 

The design was such as to allow installation of various target-door configura- 
tions and repositioning of the door behind the nozzle exit plane. Figures 5 and 
6 show the model target door assemblies for the Parametric and Revised Door 
respectively. 

The target thrust reverser assembly was attached to the nozzle and consisted 
of two doors with detachable lips and fences as shown in Figure 7. 

A total of ten sets of target doors were designed and fabricated for this test. 
Nine sets were built for the parametric study with only five sets being tested. 
Each of the nine sets of parametric target doors incorporated uniform 
3.5 inch height lips and tapered fences. The door lengths and sweep angles were 
different as shown in Table II. 

The tenth target door was fabricated to the original production design. The 
parameters for this door are listed in Figure 1. This door differed from 
the parametric doors in that it had detachable lif>s and fences. Throughout 
the content of the report this door will be referred to as the "Original Door" 
since it was found necessary, due to a design constraint, to revise the door 
shape midway through the test. This new door will be referred to as the 
"Revised Door" and has the design parameters as shown in Figure 1. 

Nine sets of lips and three sets of fences were designed and fabricated for 
the Original Door and five sets of lips, and two sets of fences were fabricated 
for the Revised Door. They are as shown in Table III. 
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4.3 MODEL INSTRUMENTATION AND DATA ACCURACY 


The model Instrumentation section housed in the model adaotor as discussed In 
paragraph 4.2 included all the required pressure and tennerature measurements 
for determining the nozzle inlet conditions. 

The fan duct contains three total -pressure rakes located 120° apart. Each 
rake has nine pitot probes located in centers of nine equal annulus areas. 

On one other strut, four thermocouples are mounted to monitor fan air tempera- 
ture. 

The primary duct contains three total -pressure rakes located 120° apart. Each 
rake has 10 pitct probes located in centers of 10 equal annulus areas. Between 
two of these struts is a fourth strut with four thermocouples to monitor 
primary gas stream temperature. 

For door pressure surveys, a total of eighty-five static pressure ports were 
installed in the inside surface of the doors and the lips and fences as 
indicated in Figure 8 by port number. The location of each port is shown 
on Figure 9. 

The following is a list of parameters and estimated 95% confidence limits of 
the recorded data. 


Measured parameters 

Range 

Accuracy 1 

Thrust 

0-500 lb. 

t 0.10% 

Temperature 

Amb-1000°F 

t 4°F 

Fan nozzle total pressure 

0-50 PSIA 

* 0.15% 

Primary nozzle total pressure 

0-50 PSIA 

t G.15% 

Splitter and duct static pressure 

0-50 PSIA 

t 0.15% 

Primary and fan venturi upstream 
static pressure 

0-250 PSI 

t 0.15% 

Primary and fan venturi throat static 

0-200 PSI 

t 0.5% 


pressure 
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Primary and fan venturi total temperature Amb-90° tl°F 

b) Calculated parameters Range Accuracy* 

Air Flow 0-9.25 lb/sec 10.25* 

* Where accuracy is expressed as a percentage, it represents the 
percentage of the full range value. 

A trap and scan scanni valve system with output on punched paper tape was used 

with all transducers. 

4.4 TEST PROCEDURES 

The following test procedures were used throughout the test: 

a) Inspect the model build and with low air pressure check for leaks at model 
joints and cowl junction. Check all instrumentation for pressure tight- 
ness, particularly total pressure probes. Repeat this procedure after a 
major model change and whenever necessary. 

b) For cold flow performance runs: 

Turn both primary and secondary cold air on for about two minutes to 
simulate rig running and then ..hut down. Zero check instrumentation. 

Read predetermined relationship for the JT8D-115 engine as shown in Figure 
10 with cold flow in both fan and primary channels. Record data after 
pressures stabilize (approximately one minute) and set next highest 
pressure ratio in accordance with predetermined relationship. Repeat until 
data for seven pressure ratios in ascending order has been obtained. Shut 
down air supply. Zero check instrumentation. End of one run. Repeat 
one more run per configuration. 


m 



c) For hot flow performance runs: 

At low primary and secondary pressure ratio, ignite primary burner and 
warm up model for approximately 10 minutes, shut down air supply. Zero 
check instrumentation. Read barometer. Set primary and secondary streams 
at low pressure ratios and ignite primary burner. Set primary and 
secondary pressure ratios in accordance with p ^determined relationship 
maintaining the primary temperature at 2.2 times the secondary air 
temperature (°R). Record data after pressures stabilize (approximately 
one minute), and set next highest pressure ratio in accordance with pre- 
determined relationship. Repeat until data for seven pressure ratios in 
ascending order has been obtained. Shut down air supply and burner. 

Zero check instrumentation. End of one run. Repeat one more run per 
confi guration. 

d) For pressure survey: 

Zero check instrumentation. Read barometer. Set primary and secondary 
pressure ratios in accordance with predetermined relationship with cold 
flow in both fan and primary channels. Record data after pressures 
stabilize (approximately one minute), and set next highest pressure ratio 
split in accordance with predetermined relationship. Repeat until data 
for three pressure ratios in ascending order has been obtained. Shut down 
air supply. Zero check instrumentation. Repeat procedure after configura- 
tion change. 

e) For steam flow photoaraphs: 

Zero check instrumentation. Read barometer. Set primary and secondary 
pressure ratios in accordance with predetermined relationship with cold 
flow in both fan and primary channels. Flow steam through both fan and 
primary channels. Repeat for three pressure ratios in ascending order. 

Shut down steam and air supply. Zero check instrumentation. Repeat 
procedure after configuration change. 
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All the configurations that were tested for performance are listed in 
Table IV along with a stannary of the test variables. 

4.5 DATA REDUCTION 

Data reduction was accomplished in three phases: 

a) Transducer outputs (pressure data) and temperatures in non-engineering 
units, physical areas, forces and ambient conditions were recorded on 
punched paper tape. 

b) Data on the punched paper tape were transcribed on to a computer memory disc 
after conversion into engineering units throuqh a calibration program. The 
raw data on the memory disc were used for further calculation in c). 

c) A basic Boeing data reduction program for reverser performance calculations 
was slightly modified to suit this test and was used to calculate nozzle 
parameters and thrust reverser parameters. 

Nozzle parameters are pressure ratios, corrected thrust and mass flow 
(velocity and discharge coefficients for cruise nozzle runs only). 

Thrust reverser parameters are matched thrust ratio, total airflow match, 
and force measurements from the three component balances corrected to full 
scale. 
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5.0 RESULTS AND DISCUSSIONS 


5.1 RIG CALIBRATION 

It is necessary on any test of nozzles or reversers to have some baseline which 
establishes test rig performance level. For this purpose, a long radius ASHE 
nozzle with its own instrumentation section was mounted on the rig and was run 
over the pressure ratio range for the JT8D-115 nozzle. The velocity and dis- 
charge coefficients of the ASHE nozzle were obtained. 

Figures 11 and 12 s.iow the velocity coefficients and discharge coefficients, 
respectively, for the 4-inch ASME nozzle obtained at the beginning of the test 
program. These results are compared with the recognized industry standard 
referred to as the G.E. level. The excellent agreement with the G.E. flow 
coefficient indicates accurate mass flow measurements. The velocity coeffi- 
cient level is consistently lower than the G.E. level by approximately 1% over 
the pressure ratio range considered. Assuming all the rig differences are in 
the thrust measurement, a correction factor was incorporated in the data reduc- 
tion program to correct all measured thrust by the difference between the 
measured and the G.E. thrust levels. 

5.2 COMPARISON OF COLD AND HOT FLOW 

The Thrust Vectoring Rig is capable of operating with the engine primary flow 
either hot or cold. Thrust nozzle baseline runs were made, both cold and hot, 
to evaluate the effect on nozzle C y an£ * Figure 13. 

Comparative tests were run in the reverse configuration to evaluate the effect 
of hot or cold flow on reverse performance and airflow match. Figures 14 and 
15 show a comparison of hot and cold flow on the reverser performance and air- 
flow match. It can be seen that the airflow match is unaffected, however, the 
reverse performance is affected at low primary pressure ratios (herein after 
PPR), Further testing showed the hot flow effect on reverser performance to 
be erratic, and it was concluded that this was due to the exhaust flow in 
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reverse being directed into the enclosed portion of the test rig, resulting in 
a heat build up which affected the load cells. 

In view of this effect and the fact that the airflow match was unaffected, 
and the thrust measurement had reasonable repeatability in the takeoff range, 
it was decided that all subsequent testing would be conducted cold. 

5.3 CRUISE NOZZLE BASELINE 


Prior to installing the thrust reverser. baseline runs were made with the 0.125 
scale 727/JT8D-115 nozzle configuration using the JT8D-115 pressure ratio 
schedule. Figure 10, to obtain a forward thrust and airflow baseline. The 
thrust and airflow levels. Figures 16, 17, and 18, are utilized to obtain the 
percentage change with the reverser configurations installed. These data are 
presented as follows: 

Reverse airflow rate was ratioed to the cruise nozzle baseline total 
airflow rate to obtain the total airflow match ( WF+Wp)REV) of a thrust 
reverser. (WF+Wp)FWD) 


Reverse thrust per unit airflow was ratioed to the cruise nozzle baseline 

thrust per unit airflow to obtain the matched thrust ratio (Fgx/WF+Wp)REV 

. * Fgx/WF+Wp)FWD 

of a thrust reverser. 51 


Similar baseline runs were made to the JT8D-109 engine pressure schedule. 
Figure 10, to obtain forward thrust and airflow baseline levels. 


Velocity coefficients and discharge coefficients of the cruise nozzle are 
shown in Figures 13 and 19 for the -115 and -109 engines, respectively. 
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5.4 


TARGET DOOR PARAMETRIC STUDY 


Nine sets of target doors were fabricated, but time allowed only the testing 
of the configurations that were direct variables of a single parameter of 
the original Refan Door design, i.e. door length variable at constant 10° 
sweep angle (Configurations 1, 2, and 3) and sweep angle variable at constant 
L/D of 1.0 (Configurations 2.5, and 8). These sets are defined in Table II. 
The objective of this study was to evaluate the effects on reverse thrust 
and total match of a single design parameter by keeping the other parameters 
constant. Matched thrust ratio versus PTP/Pamb and total airflow match ver- 
sus PTP/Pamb for each of the five configurations were obtained. 

Although the parametric doors were built to the same design specifications 
as the Original Door, they were a welded and fabricated part rather than a 
machined part. This resulted in the parametric door Configuration 2 being 
oversize in some areas compared to the Original Door. A qualitative assess- 
ment of the differences between the doors indicated a higher reverse thrust 
for the parametric door. In view of this, the parametric data shown in 
Figures 20 thru 23 as carpet plots have been adjusted to the Original Door 
performance levels (Configuration 11). 

5.4.1 Door Length and Set-Back (S/D) Effects on Reverse Thrust and Match 

The results for three different door lengths and th r *e different set-backs 
were constructed into carpet plots at PPR = 1.2, 1.4, 1.6, and 1.8, Configu- 
rations 1, 2, and 3, Table II. Matched Thrust ratio is shown in Figure 20 
and total airflow match is shown in Figure 2J. Door length can be directly 
related to door area which directly affects reverse thrust. Variation in 
door length from L/D of 0.9 to 1.1 results in an increase in reverse thrust 
of approximately 13% of forward thrust at takeoff PPR, Figure 20. As far 
as the match is concerned, the effect door length was very small, especi- 
ally at takeoff PPR. It will be apparent by a study of Figures 21, 23, and 
25 that the most important parameter as far as reverse match in concerned 
is the set-back ratio S/D. In most 



cases, the variation tested in this ratio has as much Influence on reverse 
thrust as any of the variations tested in the other parameters of choice, 
except perhaps door C/D which has a larger influence per percent change than 
S/D (Figures 20, 22, 24). 

5.4.2 Sweep Angle Effects on Reverse Thrust and Match 

The results for three different sweep angles and three different set-backs 
were constructed into carpet plots at PPR = 1.2, 1.4, 1.6, and 1.8, Configu- 
rations 2, 5, and 8, Table II. Matched thrust ratio is shown in Figure 22 
and total airflow match is shown in Figure 23. For the range of sweep angle 
(10° to 14°) tested, the effect on reverse thrust was not significant, and 
the total airflow match decreased approximately 0.5». 

5.5 ORIGINAL REFAN DOOR EVALUATION 

The Original Refan Door is shown in Figure 1. This door assembly varied 
from the parametric door by having the provision to vary lip and fence 
geometry to allow evaluation of these variables with set-back and primary 
pressure ratio, to investigate flow control and the resultant reverser per- 
formance. The configurations tested are identified in Table III. Most of 
the Original Door test data are presented in Appendix A such that these data 
will not be confused with the data for the Revised Door. 

5.5.1 Constant Height Lips 

Three different lip heights (3.5 inches, 2.5 inches, and 1.5 inches. Con- 
figurations 11, 12, and 13) with their corresponding matched fences were 
tested. Different lip heights provided different reverse flow angles which 
changed the amount of reverse thrust and match. Matched thrust ratio and 
total airflow match were plotted for each configuration. Actual test data 
are presented in Appendix A, Figures A1 thru A6. A summary of these con- 
figurations in the form of carpet plots is presented in this section. The 
results for three different set-backs were constructed in carpet plots at 
PPR * 1.2, 1.4, 1.6, and 1.8 for matched thrust ratio. Figure 24, and total 
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airflow match. Figure 25. 


The trend in Figure 24 generally shows that the reverse thrust increases at 
a decreasing rate a- the lips get higher. At an engine pressure ratio of 
1.8 and a set-back ratio of 1.0, it can be seen that the reverse thrust in- 
creased by 4* of forward thrust from 1.5 inches to 2.5 inches lip height and 
only 2 % of forward thrust from 2.5 inches to 3.5 inches lip height. 

Change of lip height from 1.5 inches to 3.5 inches had an insignificant 
effect on total airflow match as shown in Figure 25. 

5.5.2 Variable Height Lips 

Three different types of tapered lips and their matched fences were tested. 
They are Configurations 14, 15, and 16 as shown in Table III. These lip and 
fence combinations provided some flow control but created an undesirable side 
load. Matched thrust ratio, total airflow match and full-scale side-load 
data were obtained for each configuration and are presented in Appendix A, 
Figures A7 thru A17. Figures A16 and A17 show matched reverse thrust and 
total airflow match at a set-back ratio of 1.0, comparing a constant 3.5 inch 
lip configuration with various tapered lips. Figures A7 thru A15 give the 

individual plots for each configuration. Configuration 18 was a further var- 
iation in lip shape to obtain flow control from the reverser. The effects of 
reducing the lip height at the center of the door on performance is given in 
Figures A18 and A19. 

5.5.3 Asymmetric Lips - Top and Bottom Doors 

Two configurations with a different constant lip height on the top door than 
on the bottom door were tested. They are Configurations 22 and 23, as shown 
in Table III. These configurations were tested to provide supporting data 
for the forthcoming wind-tunnel ingestion tests. Knowledge of the ingestion 
characteristics of current reverser systems on aft mounted engines indicated 
that different top and bottom efflux angles might be required. With the 
asymmetric lips top and tottom, a flow angle variation from each door was 
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obtained as Indicated by the vertical load components, Figures A22 and A25. 
Matched thrust ratio and total airflow match for each configuration are pre- 
sented In Figures A20, A21, A23, and A24. 

5.5.4 Effect of Varying Fan-to-Prlmary Pressure Ratio 

The plug, splitter and cowl assembly were fabricated to be consistent with 
115 engine cycle. Since all testing was conducted at the -115 pressure 
ratio split, it was considered desirable to check the effect of varying the 
engine pressure ratio split on reverser performance. Figure 10 shows the 
relationship of the -115 and -109 fan-to-primary ratios. 

A cruise nozzle baseline was run at the -109 split to obtain inputs of for- 
ward thrust and airflow for evaluating reverse thrust and match. To evaluate 
reverser performance and airflow match, comparative runs were made at the 
-115 and -109 pressure ratio split with a common reverser door. Configuration 
11. Figure 26 shows a reduction in -109 reverse thrust per unit airflow 
which, when coupled with the difference in takeoff PPR for the two engines 
(1.60 for -109 and 1.75 for -115), results in a reduction in reverse thrust 
of approximately 1.5% of forward thrust. Figure 27 shows the variation in 
total airflow match at the respective takeoff engine rating to be about 1%. 

5.5.5 Flow Visualization 

By passing steam through the primary and fan ducts flow visualization studies 
were conducted for Configurations 11, 14, 15, and 18, primarily to investigate 
the flow directivity accomplished through the use of tapered lips. A side 
view and a rear view photograph at a set-back ratio of 1.0 and a PPR of 1.8 
are shown in Appendix B, Figures B1 thru 85. The side view indicated the 
reversed flow angle which correlates with the reverse thrust level. The rear 
view provides a picture of the flow control achieved. By comparing the rear 
view photos. Configurations 14 and 16 appear to provide more side turning of 
the flow. Figure B6 is added to show the effect of reducing PPR to 1.6 is 
negligible on the flow pattern. Mso, Figure B7 is added to show that the 
effect of changing spacing to 0.95 is nealible on the flow pattern. 
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5.6 


REVISED REFAN DOOR EVALUATION 


During the detail design of the JrfD Refan nacelles for the 727 airplane, 
it was found that the Original Refan Door lip height could not be retained 
throughout the full door arc due to the 20° bevel angle and the converging 
naif angle of the door and tailpipe restricting the lip height at the door 
edge. This condition necessitated squaring of the door (bevel angle = 0°) 
to retain a constant 1 i d height. Also, to facilitate over-all reverser 
design, the full-scale door length was also increased approximately two 
inches. The revised Refan Door compared to the Original Refan Door is shown 
in Figure 1. 

Due to the magnitude of the changes in door design, the Original Refan Door 
was modified to be consistent with this new design and additional testing was 
conducted to investigate the performance and match of the Revised Refan Door 
and its variations. The variations tested are shown in Table III, Configura- 
tions 24 thru 31. Test data are presented for each configuration in the form 
of matched thrust ratio, total airflow match, side loads and door pressure 
survey. 

5.6.1 Constant Height Lips 

Performance comparisons of the Original Refan Door (Configuration 11) and 
the Revised Refan Door (Configuration 24) with a constant 3.5 inch lip height 
and a set-back ratio of 1.0 are shown in Figure 28 for matched thrust ra* r , 
and Figure 29 for total airflow match. Performance of the Revised Refan Door 
at a set-back ratio of 1.0 shows an increase in reverse thrust of 4% of for- 
ward thrust, to a magnitude of 46.5% at the JT8D-115 engine takeoff rating. 
Total airflow match for the Revised Refan Door at a set-back ratio of 1.0 
showed approximately 0.3% suppression over the Original Refan Door, somewhat 
more than indicated by the Parametric Door c tudy results. 
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Figures 30 thru 37 present the reverse thrust per unit airflow and the air- 
flow match data for the Revised Refan Door with a constant 3.5 inch lip 
(Configuration 24) for set-back ratios of 0.9, 0.95, 1.0, and 1.05. 

In addition to the constant 3.5 inch lip (Configuration 24;, constant 1.5 
inch lip and no lip configurations were tested (Configurations 28, 29 and 
31). Less inlet hot gas ingestion would be expected from these latter con- 
figurations which might be considered as a good trade for their lower reverse 
thrust levels. 

Figures 38 thru 43 present the matched thrust ratio and airflow match data 
for Configurations 28, 29 and 31 at set-back ratios of .95, 1.00 and 1.05. 

Carpet plots to summarize the performance levels of 3.5 inch, 1.5 inch and 
0.0 inch lip height configurations (24, 28 and 31) at set-backs of .95, 1.00 
and 1.05 are shown in Figure 44 for matched thrust ratio and Figure 45 for 
airflow match. 

The trend in Figure 44 agrees well with the same type of plots on the Original 
Refan Door (Figure 24). It shows the reverse thrust decreases at an increas- 
ing rate as the lip height gets lower. The change of lip height had a rela- 
tively insignificant effect on airflow match, and set-back is st’ll the 
dominant factor on match as shown in Figure 45. The trend in Figure 45 also 
agrees with the same type of plots on the Original Refan Door (Figure 25). 

It is interesting to point out that the two fences run on the no lip configu- 
rations, 3.5 inches tapered fences (Configuration 29) and 1.5 inches tapered 
fences (Configuration 31), showed no significant variation in performance 
levels. The reverse thrust level for Configuration 29, Figure 40, is about 
1/2% lower at PPR = 1.8 than that for Configuration 31, Figure 42. The air- 
flow match was almost identical between the two configurations as shown in 
Figures 41 and 43. 



5.6.2 


Variable Height Lips 


Configurations 25 and 27 for the Revised Refan Door were repeats of the 
tapered lip configurations 14 and 16 for the Original Refan Door (Section 
5.5.5). The performance and airflow match for variations in set-back ratio 
for these configurations are shown in Figures 46 thru 55. 

In addition. Configuration 30 which had a pair of lips tapered linearly from 
1.5 inches to 0.0 inch was tested. The matched thrust ratio and total air- 
flow match for set-back ratios of .95, 1.00 and 1.05 are shown in Figures 56 
and 57. 

Full-scale side loads for Configurations 25, 27 and 30 are shown in Figures 
58, 59 and 60. 

5.6.3 Asymmetric L*ps - Top to Bottom Doors 

Configuration 26 is a repeat of Configuration 23 tested on the Original Refan 
Door ( Section 5.5.3). Figures 61 through 64 show the performance and air- 
flow match resulting for set-back ratios of .95 and 1.0. The vertical loads 
resulting from the asymmetrical lips top and bottom are shown in Figure 65 
for each set-back. 

5.6.4 Pressure Survey 

Eighty-five static taps were installed on the inside surfaces of the doors, 
lips and fences of the Revised Refan Doors as shown in Figure 8. The loca- 
tion of each tap is indicated in Figure 9. Various lips and fences were 
instrumented so that Configurations 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 could 
all be tested for pressure survey. Each configuration was tested for three 
set-back ratios and at primary pressure ratios of 1.4, 1.6, and 1.8. Data 
recorded for each configuration is tabulated in Appendix C. No attempt has 
been made to integrate these static pressures to obtain resultant loads. 
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5.7 


COMPATIBILITY OF THRUST REVERSER TO PRATT & WHITNEY AIRCRAFT 
MATCH DEFINITION 


The exhaust nozzle effective area tolerances during reverse inodes of opera- 
tion have been defined by P&WA for the JT8D-100 series engines, in Reference 
2 . 


The effective area tolerance is quoted as + 1% deviation from forward mode 
match from takeoff to approximately 1.32 PPR for the JT8D-115 engine with 
allowable deviation increasing below this PPR. 

A study of the plot of total airflow match for the Revised Door, Figure 45, 
shows that the area match meets the allowable deviation from forward match 
at takeoff power for the JT8D-115 for set-back ratios above 1.00, however, 
it can be seen that the airflow match falls off with reduction in PPR, and 
therefore, a constant match deviation is not held. This is a rormal charac- 
teristic with all reversers since the reverser flow coefficient (Cjj) falls 
off at a higher rate than the cruise nozzle Cp as nozzle pressure is 
decreased. If the match were retained at low PPR by increasing the target 
door set-back, the reverse thrust would most likely be unacceptably low. 

These match data have been shown to P&WA and their written comments have 
been received ( Appendix D) and the relevant passage is as follows: 

"P&WA has reviewed the Boeing 727/JT8D-100 target 
thrust reverser exhaust area mismatch characteristics. 

P&WA concludes that the 727/JT8D-100 fan stability 
margin in reverse will be similar to that of the 
current 727/JT8D-9. Since no problems attributable 
to the reverser exhaust area match have been encountered 
with the current 727, none are expected with the 
727/JT8D-100. " 



The configurations not selected were rejected for one of the following 
reasons: unacceptable reverse thrust or match, excessive side or vertical 
loads. 

Tapering of the lips to obtain flow control for reduction of tail interference 
and inlet hot gas ingestion resulted in loss of reverse thrust and increased 
undesirable side loads as the taper increased and only minimal flow directivity. 
It would appear that clocking of the reversers on the airplane may be the only 
solution for acceptable flow control. 

The use of asymmetric lips on the top and bottom doors tc reduce the efflux 
angle gave only a small flow angle change but an excessive vertical load on 
the reverser assembly. 
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6.0 Conclusions 


No final conclusions can be drawn from this static test program concerning 
the acceptability of the tested target thrust reverser configurations as 
installations on the 727 airplane. However, the primary objective of Lhe 
test, to select a series of candidate reverser configurations for the subse- 
quent airplane model wind-tunnel ingestion and flight control tests, was 
accomplished. The recommended configurations for the 727 airplane with re- 
fanned JT80 engines are as follows: 


CONFIGURATION 

S/D 

NOT LESS THAN 

CONVENTS 

Center 

Engine 

Side 

Engine 


24 

3.5 inch lip 

24 

3.5 inch lip 

.99 

Highest reverse thrust 
but ingestion questionable 

28 

1 .5 inch lip 

28 

1 .5 inch lip 

.96 

Lower reverse thrust and 
ingestion less severe 

24 

3.5 inch lip 

29 

no lip 

.99 



Adequate reverse thrust performance was achieved with compatible engine airflow 
match on the selected configurations. The final selection of a configuration 
for the 727 airplane with refanned JT8D engines can only be made after the 
completion of all the tests and a 727 airplane landing roll analysis based on 
the test results. 
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TABLE I 


CURRENT JT8D-15 PRODUCTION ENGINE AND 
REFAN JT8D-115 ENGINE COMPARISONS 


DESCRIPTION 

JT8D-15 

JT8D-115 

TAKE-OFF CONDITION 

THRUST, lbs. 

15,500 

17,500 

SEA LEVEL, STATIC, 

BYPASS RATIO 

1.034 

2.000 

STANDARD DAY 

FAN PRESSURE RATIO 

2.02 

1.67 


PRIMARY PRESSURE RATIO 

2.117 

1.798 

OVERALL BARE ENGINE LENGTH, IN. 

119.88 

127.20 

FAN TIP DIAMETER, IN. 


40.5 

49.2 

BARE ENGINE WEIGHT, lbs. 

3,227 

3,797 

NOZZLE EXIT DIAMETER, IN. 

29.79 

38.02 
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TABLE II 


PARAMETRIC STUDY DOOR CONFIGURATIONS 


\*-/D 

0.9 

1.0 

1.1 

OC N \ 




10 

Config. 1 

Config. 2 

Config. 3 

12 

Config. 4 

Config. 5 

Config. 6 

14 

Config. 7 

Config. 8 

- - 

Config. 9 


NOTE: a) Configuration 1 to 9 all have the same design 
parameters as the Original Refan Door except 
L/D and cC° as shown above. 

b) Only Configuration 1, 2, 3, 5, and 8 were tested 
due to limited schedule. 

c) See Table IV for spacing distances for each 
configuration tested. 
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TABLE III 

VARIATION OF LIPS AND FENCES FOR 
ORIGINAL REFAN DOOR AND REVISED REFAN DOOR 


Conf i gurati on 


Original Revised 


"Bottom 

Door 


SYM. 

SYM. 

SYM. 

SYM. 

SYM. 

SYM. 


SYM. 

SYM. 


T/B 


SYM. 


LId Height 


Fence Height ~ in 


3.5 to 0.0 

2.5 to 0.0 

1.5 to 0.0 

1.5 to 0.0 

3.5 to 0.0 

1 .5 to 0.0 


3.5 to 0.0 
3.5 to 0.0 


1.5 to 0.0 


3.5 to 0.0/ 

2.5 to 0.0 

3.5 to 0.0/ 

1.5 to 0.0 


3.5 to 0.0 


3.5 

to 

0.0 

2.5 

to 

0.0 

1 .5 

to 

0.0 

1 .5 

to 

0.0 

3.5 

to 

0.0 

1.5 

to 

0.0 

0 

.0 


1 .5 

to 

0.0 

0 

.0 


0 

.0 


3.5 

to 

0.0/ 

2.5 

to 

0.0 

3.5 

to 

0.0/ 

1.5 

to 

0.0 

3.5 

to 

0.0 








































TABLE IV 

PERFORMANCE TEST SEQUENCE AND SUMMARY 


— 

TYPE 

CONFIGU- 

RATION 

PRIMARY 
FLOW TEMP. 

SET-BACK 

RATIO 

FIGURE 

COMMENTS 

Rig 

Asme 

Trkl A 


11 H 1 9 

Test rig checked. Airflow checked 

Cal ibration 

Nozzle 

LO 1 o 


II a 1 c. 

Thrust calibration 

Cruise 

Cruise 

Hot & Cold 


13,16,17, 

Established Thrust and Airflow 

Baseline 

Nozzle 



— ■ — 

& 18 

for Baseline 

Target 

1 

Cold 

.90, .95, & 1 .00 


Effect of L/D, oc° and S/D on 

Door 

2 

Hot & Cold 

.90, .95,1 .0&1 .05 

20 to 23 

Match and Thrust Ratio 

Parametric 

3 

Cold 

.90, .95, & 1 .00 



Study 

5 

Cold 

.90,1 .00 & 1 .10 




8 

Cold 

.90,1 .00 & 1 .10 



Original 

1 1 

fHot & Cold 


14 & 15 

Established the performance of 

Refan Door 

1 1 

LCold 


26 to 29 

the Original Door, with 

and its 

12 to 16 

Cold 

1.90, .95, & 1 .00 

24 & 25 

Variations in Lip and Fence 

Variations 

18 

oo 




A1 to A25 

Geometry 


Cc 
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Revised 

24 

Cold 

.90, .95,1 ,0,&1 .05 

28 to 37 ,44, <44 5 

Established the performance of 

Refan Door 

25 



.95,1 .00 & 1 .05 

46 to 51 & 58 

the Revised Door with Variations 

and its 

26 



.95 & 1 .00 

61 to 65 

in Lip and Fence Geometry 

Variations 

27 



.95 & 1.00 

52 to 55 & 59 



28 



.95,1 .00 & 1.05 

38,39,44, & 45 



29 



.95,1 .00 & 1 .05 

40 & 41 



30 



.95,1 .00 & 1 .05 

56, 57 & 60 
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.95,1.00 & 1.05 

42, 43, 44 & 45 






WVRAMSTER 

SYW 

om\a‘ mai 
REFAN T/R. 
(BROKEN LlHX> 

REVISED 
RETAN Vh 
(SOLID LI HE) 

ARC ANGLE 

P 

|G8°1t> 142* 

155* Tb 142* 

BEVEL ANCLE 

% 

20* 

O* 

CONE ANGLE 

S 

9* 

9* 

DOOR LENGTH 

L 

LOt D 

1.05 O 

DOOR RADIUS 

R 

i.oad 

l.OGO 

FENCE HEIGHT 

B 

0090 Tb 0-0 

0.090 To OO 

UP HEIGHT 

H 

0.0 9 010 O-Q40 

0.09 O lb 0.0 

NOZZLE DlA* 

D 

34 oZ' 

39 .02' 

SET- BACK 

S 

t. OOP TO 0.909 

l-OSD TO 0.909 

SWEEP ANGLE 

oL 

to° 

IO* 


4 BAUD 0*4 PtWA REFERENCE EXIT DIAMETER 
0X1 THE JT8D-U5 ENGINE 


FIGURE 1 - DESIGN PARAMETERS, COMPARISON OF ORIGINAL AND REVISED REFAN DOORS 


CO 

to 




FIGURE. 2 . - THRUST VECTORING R I <=| SCHEJ^/\TlC 



vuw 8- e 





FIGURE 3 - GENERAL MODEL SET-UP 


























BY NUMBER 







*w% 



ON THE REVISED REFAN DOOR 



























CLOC ITV COEFFlCIE 












FLOW COEFFICIENT 


i 



NOttLC PltCMUOr WkTlO, f\ /»v 


FIGURE IZ - STD, ASME CONICAL NOZZLE FLOW COEFFICIENT 





FLOW COEFFICIENT — Cjx VELOCITY COEFFICIENT 



•-2- «"* 1.4 I S 1.6 1 7 10 

PRIMARY PRESS U«C RATIO — 

FIGURE - HOT AND COLD FLOW COMPARISON OF JT8EKL15 CRUISE NOZZLE 
CONFIGURATION 


51 






rcrTfcL W*n 0V| match, (w, ♦ w r ) „ v / (w* ♦ w,) 











FIGURE Ifc - JTBD-115 CRUISE NO^bE THRUST BASELINE 


54 

























HRUST 
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63) 

2.157 

64) 

3.619 

65) 

4.274 




% F 

»S V _ 

4S. 

3i 



I 04 7 6 * 

3.90) 

n 

4.203 

6) 

9.733 

9) 

9.690 

ID) 

9.620 

4.315 

17) 

3.225 

18) 

4.403 

19) 

4.320 

20) 

9.420 

4.C75 

27) 

5.655 

28) 

3.330 

29) 

S.SU3 

30) 

9.130 

5.19.) 

37) 

5.60) 

36) 

3.165 

39) 

.0)5 

40) 

3.313 

4,1ft) 

4 7) 

4.6ft) 

46) 

4.334 

49) 

4.279 

90) 

3.343 

3.534 

57) 

4.079 

56) 

3.684 

39) 

3.416 

CO) 

3.759 

3.974 

67) 

3.045 

66) 

3.891 

89) 

3.3ft) 

fti) 

4.743 

4.905 

77) 

4.479 

78) 

4 , 7(0 

79) 

3.734 

80) 

2.302 


CONDITION i pAMb l^^QT Ta^w 40 40 fy^/PAwbJJiii. 


W-VtMfR STATIC 


11 

6.225 

2) 

11) 

4.915 

12) 

23 > 

6.125 

22) 

31) 

6.83) 

32) 

41) 

7.462 

42) 

31) 

4.474 

52) 

41) 

5.856 

62) 

rn 

6.321 

72) 

41) 

4.174 

82) 


PK£65Ui£3 - 

■ fss ■ 

PS1G 






% F 

ftftt/ 

«.46U 

3) 

6.221) 

4) 

6.340 

3) 

6.913 

6) 

9.143 

7) 

3,9.70 

3.2HJ 

13) 

4.830 

14) 

3. 1ft) 

13) 

3.365 

16) 

6.710 

17) 

6.3)5 

7.285 

231 

7.215 

24) 

6.405 

25) 

7.115 

26) 

7.440 

27) 

7. 5?5 

7.8/5 

33) 

8.370 

34 > 

7.755 

35) 

9.23) 

36) 

7,273 

37) 

7.615 

4.8 72 

43) 

6.672 

44) 

8.093 

45) 

6.937 

46) 

6.121 

47) 

6.CV6 

5.025 

53) 

4. ail 

34) 

4.641) 

55) 

3.173 

56) 

4.930 

37) 

5.596 

4 ,4iG 

63) 

6.221 

64) 

6.141 

65) 

6.C62 

<6> 

6.161 

67) 

6.183 

4.071 
4 .004 

73) 

83) 

7.606 

2.773 

74) 

84) 

7.212 

3.2A) 

75) 

65) 

7.UJ7 

3 , 9t‘>G 

70 

6.216 

77) 

6.4M 


44.74- 


6) 

5.030 

18) 

5.903 

26) 

6.370 

96) 

7.993 

48) 

3.616 

36) 

3.340 

66) 

7.097 

78) 

7.0)7 


w 

IS) 

29 ) 

99) 

*9) 

19) 

CO) 

T9) 


Brr ) PA«b - I •&»•<» 



4a 

1 

3.240 

10> 

4.900 

7.213 

ai> 

4.4ft) 

7.CC5 

30) 

7.715 

.005 

4U) 

6.931 

6.832 

30) 

4.399 

4.9ft) 

CO) 

5.225 

7.0C2 

ft)) 

6.453 

3.340 

eu) 

3.226 


condition — 1 — P*Mb i>^b i.au 


f\p/pAHb -L<»T 0 


static mzsuAts - 

2 ) 6*375 

12) 7.630 


^"asv 47.0 I 

n 7.3D 


MMKSEH 
I) 7.943 
U> 9 . 32 U 
«) 10.674 
SI) 11.109 
41) 10.345 
91) 3.130 

Cl) 7.397 
71) 6.373 

61) 3.493 


22) 9.590 

32) 10.689 
42) srou 
32) 7.202 

62) 6.436 

72) 7.197 

62) 3.366 


3) 8. 40 

13) 6.933 

23) 9.9111 

33) 10.203 
43) 9.334 

53) 6.542 

63) 6.0C6 

73) 9.6)0 
63) 4.234 


PSIG 

4) 6.263 
14) 6.260 
24) 10.090 
34) 10.999 
44) 9.260 
34} 3.661 
64 ) 7.743 
74) 10.2IU 
64) 6.922 


3) 

6. ISO 

13) 

4.365 

25) 

9.205 

33) 

ii. av 

45) 

9.164 

33) 

4.164 

65) 

6.323 

75) 

6.734 

65) 

7.903 


6) 

6.510 

16) 

6.041 

26) 

6.933 

36) 

9.165 

46) 

7.096 

56) 

6.502 

66) 

7.367 

70) 

9.419 


17) 9.135 
27) 10.604 
97) 10.919 
47) 6.679 

37) 7.307 

67) 10.173 
77) 6.439 


•> 7.335 

16) 6.490 
28) 10.170 
96) 9.620 
46) 7,626 

36) 7.2U7 

66) 10. SCO 
78) 6.629 


1 8 76 2* 


•> 

6.960 

10) 

6.265 

19) 

6.689 

&» 

9.663 

29) 

10.674 

90) 

9.665 

99) 

.013 

40) 

10.933 

49) 

7,643 

&» 

S.ft)l 

39) 

6.026 

60) 

6.607 

©) 

9.119 

ft)) 

10.00$ 

79) 

6.797 

60) 

4.416 



RUN NO. _ >>1 


CONFIGURATION 


OCT- BACK 


«*5eo 


CONDITION 1 Pams l4.Uo7__ 4o 4o Pr p / PA*^b_LH® Nrr/ftM** ■■!■•?* — 















% F 

’■«v _ 

2. 






MCVCKSCR STATIC mQSlXES - PSft , 

PSIG 















1) 

4.440 

z> 

4.993 

3) 

4.30) 

4) 

4.360 

3) 

4.843 

8) 3.630 

7) 

4.263 

8) 

3.603 

8) 

3.860 

1C) 

3.670 



11) 

3.S93 

12) 

4.393 

13) 

3.710 

14) 

3.440 

13) 

2.30) 

16) 4.303 

17) 

5.303 

16) 

4.453 

18) 

4.330 

20) 

3.453 



tn 

3.420 

22) 

3. SCO 

23) 

3.110 

24) 

4.60) 

23) 

3.080 

28) 4.710 

27) 

3-603 

28) 

3.335 

29) 

3.510 

3D) 

3.193 



9)) 

3.340 

32) 

3.7)0 

33) 

3. >33 

34) 

3.590 

33) 

3.835 

36) S.OCU 

37) 

5.650 

36) 

3.233 

38) 

•CCS 

40) 

S.3SS 



41) 

3.3a) 

42) 

3.473 

43) 

3.030 

44) 

3. CEO 

43) 

3. IX) 

48) 4.224 

47) 

4.923 

46) 

4.438 

48) 

4.339 

30) 

3.378 


s 

3|) 

3.093 

32) 

4.1)64 

S3) 

5.RJ 

34) 

3.303 

S3) 

2.137 

56) 3.309 

37) 

4.109 

36) 

3.939 

99) 

3.466 

80) 

3.7*4 


§ 

41 > 

4.144 

62) 

4. TOO 

63) 

4.310 

64) 

4.304 

63) 

4.343 

6G) 4.0(0 

67) 

3.CH3 

68) 

3.996 

89) 

3.433 

X)) 

4. 793 

M 

s 

fl> 

4.499 

72) 

4.1*9 

73) 

3.140 

74) 

5.4® 

73) 

3.040 

76) 3. no 

77) 

4.530 

78) 

4.620 

78) 

3.799 

0U) 

2.362 

§ 

i *£2 

sfc 

•1) 

3.3W 

62) 

3.218 

83) 

2.187 

84) 

3.674 

83) 

4. 389 










1 


TAMniTinM 

z 


14.(607 

4°- r ° 

Fr./Ro-iW ,( ** 4 


Nr ***** 


n*» 












• w 
% 

> P«Ev 

43.43 


» • w 

Vs. 

147 *9* 

1 

3»»# 

KCVOtSCH STATIC HICSSIRCS - 

PSR , PSIG 













1 

B V 

1) 

4.233 

2) 

6.470 

3) 

€.230 

4) 

8.343 

3) 

8.920 

6) 3.1X3 

7) 

3.033 

6) 

S.!» 

9) 

8.230 

SO) 

4.8(0 



11) 

4.90) 

12) 

3.340 

13) 

4. 930 

14) 

3.183 

13) 

3.373 

16) 6.740 

17) 

6.340 

16) 

6.0X1 

19> 

7.88 

05) 

4.9C3 



*1) 

6.133 

22) 

7.263 

23) 

7.223 

24) 

8.363 

23) 

7.170 

28) 7. SI 5 

27) 

7.320 

26) 

6.353 

29) 

7.623 

30) 

7.619 



31) 

0.690 

32) 

7.833 

33) 

8.343 

34) 

7.783 

35) 

9.240 

38) 7.203 

37) 

7.385 

36) 

7.690 

39) 

.am 

40) 

7.838 



41) 

7.00 

42) 

7.132 

43) 

6.872 

44) 

6.133 

43) 

7.132 

46) 8.251 

47) 

6.081 

46) 

3.646 

49) 

6.842 

30) 

4.454 



Si) 

4. 503 

32) 

3.00.) 

33) 

4.670 

34) 

4.833 

33) 

3.183 

36) 3.010 

57) 

5.5C6 

38) 

3.375 

59) 

4.880 

«C) 

5.200 



•1) 

3.661 

62) 

6.411 

83) 

6.236 

64) 

8.136 

63) 

8.637 

66) 6.216 

67) 

6.183 

66) 

7.137 

69) 

7.1167 

Xi> 

6.42* 



m 

6.361 

72) 

6.061 

73) 

7.716 

74) 

7.207 

73) 

7.012 

76) 6.193 

77) 

6.466 

78) 

7.02 

78) 

3.443 

80) 

3.363 



•1) 

• .344 

62) 

4.309 

83) 

3.203 

84) 

3.483 

83) 

8.436 












muniTioi 

l 

PTVMb 

H,4e0 

4o.oo 

ft-ZpA-l, I8» 0 


f , ‘* UI 














* rw 

F*«v 

47.41 



IS679* 



NEVOtSCR STATIC RtCSSLKO - KR , 

PSIG 











wm, 




I) 

7.943 

t) 

8.633 

3) 

8.423 

4) 

6.2X1 

3) 

8.743 

6) 8. sir 

7) 

r.4io 

6) 

7.31)3 

9) 

6.4CD 

10) 

6.749 



11) 

3.400 

12) 

7.703 

13) 

6.943 

14) 

6.230 

IS) 

4.430 

16) 7.990 

17) 

8.235 

if) 

8.4® 

19) 

9. (CD 

20) 

3.679 



SI) 

10.634 

22) 

9.630 

23) 

9.673 

24) 

9.9CS 

23) 

9.123 

26) 6.880 

27) 

10.774 

28) 

10.130 

28) 

10.624 

30) 

6.629 



31) 

10.960 

32) 

10.929 

33) 

10.270 

34) 

10.939 

33) 

11.908 

38) 8.113 

37) 

10.834 

36) 

6.690 

38) 

.ecu 

40) 

10.300 



41) 

10.310 

42) 

9.7CU 

43) 

9.354 

44) 

9.244 

43) 

9.034 

46) 7.648 

47) 

8.844 

46) 

7.078 

49) 

7.603 

30) 

3.661 



Si) 

3.060 

32) 

7.327 

S3) 

6.362 

34) 

3.616 

S3) 

4.229 

36) 6.4 rs 

57) 

7.332 

38) 

7.282 

98) 

6.038 

O)) 

7.047 



•1) 

7.377 

62) 

8.473 

63) 

8.078 

64) 

7.893 

83) 

8.293 

66) 7.332 

67) 

10.133 

69) 

10.40) 

80) 

9.138 

X)) 

10.029 



fll 

6.423 

72) 

7.162 

73) 

9.630 

74) 

10.310 

73) 

8.749 

78) 9.399 

77) 

8.344 

78) 

6.724 

78) 

7.072 

flU) 

4.448 



•1) 

9.306 

02) 

3.396 

S3) 

4.229 

84) 

7.017 

83) 

7.798 












4= 

00 


run mo. »>*& eowncuiwnoH wrr-bACK -J?°g2 

CONDITION _L__ P*M b I4 US1 lU.lb PfP / P*»*b ...LUl 

*7» Tru 4S. fl fc 


RCVtRSfR STATIC mOSUlCS - PSTi , FSIG 


1) 

4.950 

2) 

4.660 

3) 

4.430 

4) 

4.313 

3) 

4.313 

6) 

3.553 

7) 

4.16S 

6) 

3.663 

6) 

11) 

9.au 

12) 

4.250 

13) 

3.330 

14) 

3.39U 

13) 

g.XO 

16) 

4.260 

17) 

5.153 

16) 

4.32D 

19) 

21) 

9.920 

22) 

3.505 

23) 

3.035 

24) 

4.640 

29) 

4.943 

26) 

4.705 

27) 

3.6<S 

26) 

3.310 

29) 

31) 

9.430 

32) 

3.713 

33) 

S.3C5 

34) 

3.390 

33) 

3.745 

36) 

5.130 

37) 

3.615 

36) 

5.130 

99) 

41) 

9.205 

42) 

5.413 

43) 

4.095 

44) 

4.933 

4S> 

5.070 

46) 

4.149 

47) 

4.660 

46) 

4.2*9 

49) 

311 

3.043 

32) 

4.019 

S3) 

3.614 

34) 

3.253 

S3) 

2.102 

36) 

3.904 

37) 

4.044 

SB) 

3.629 

99) 

•1) 

4.109 

<2> 

4. 103 

63) 

4.359 

64) 

4.260 

65) 

4.404 

66) 

5.689 

67) 

3.055 

66) 

5.791 

60) 

71) 

4.394 

72) 

4.014 

73) 

3.105 

74) 

s.sao 

75) 

4.CC5 

76) 

4.940 

77) 

4.434 

76) 

4.673 

79) 

61) 

3.166 

62) 

3.173 

63) 

2.107 

64) 

3.384 

65) 

4.224 









CONOmON__A__ PA^b «,1.>ST. TAHb 2. 6 -.»L- Pr>/R^b,-UiH 

*• P nl v 47. S4 


ALVCKSEH STATIC HiCSSCKCS - PSR . PSIG 


1) 

•.240 

2) 

6.633 

3) 

6.330 

4) 

6.473 

S) 

6.935 

6) 

5.C05 

7) 

3.910 

6) 

5. COS 

9) 

111 

4.7*0 

12) 

3.365 

13) 

3.080 

14) 

4.610 

IS) 

3.265 

16) 

6. 500 

17) 

6.493 

IS) 

6.253 

19) 

Cl) 

t.aes 

22) 

7.545 

23) 

7.205 

24) 

6.610 

23) 

6.939 

26) 

7.133 

27) 

7.730 

28) 

6.460 

29) 

31) 

•.sai 

32) 

8.150 

33) 

6.640 

34) 

7.630 

35) 

6.823 

36) 

7.115 

37) 

7.613 

36) 

7.113 

39) 

41) 

y.756 

42) 

7.397 

43) 

6.762 

44) 

6.303 

43) 

6.967 

46) 

6.101 

47) 

6.236 

46) 

5.721 

49) 

31) 

4.364 

32) 

3.150 

53) 

4.605 

54) 

4.570 

35) 

3.003 

56) 

4.6G0 

37) 

3.751 

56) 

3.135 

39) 

• 1) 

5.696 

«C> 

6. 502 

€3) 

6.146 

64) 

6.051 

65) 

6.042 

66) 

6.241 

67) 

6.126 

68) 

7.0)7 

69) 

711 

6.036 

22) 

6.081 

73) 

7.598 

74) 

7.232 

75) 

7.372 

76) 

6.136 

77) 

6.106 

79) 

7.092 

79) 

61) 

4.UU4 

62) 

4.CU4 

63) 

3.096 

84) 

3.536 

65) 

6.617 









CONDITIO N, S P^Mb '4, t>S 7 Tk«*b 3S 80 > »Ob 


KCVtKSCK STATIC 

FfXSSLRES - 

PSA ■ 

PSIG 



1) 

7.913 

2) 

6.515 

3) 

6.400 

4) 

0.243 

3) 

11) 

9.310 

12) 

7.590 

13) 

6.690 

14) 

6.2)1) 

13) 

21) 

10.674 

22) 

9.525 

23) 

9.600 

24) 

9.980 

23) 

31) 

10.CU9 

32) 

10.874 

33) 

10.263 

34) 

10.984 

33) 

41) 

10.210 

42) 

9.640 

43) 

9.224 

44) 

9.184 

43) 

91) 

5.06) 

52) 

7.217 

53) 

6.517 

54) 

3.641 

33) 

81) 

7.312 

62) 

8.383 

63) 

6.053 

64) 

7.693 

65) 

71) 

6.383 

72) 

7.082 

73) 

9.635 

74) 

10.243 

75) 

61 ) 

9.381 

82) 

9. CIS 

83) 

4.244 

64) 

6.962 

69) 


% p«.v 4&. 


8.683 

S) 

6. SCO 

7) 

7.295 

6) 

7. SCO 

9) 

4.393 

16) 

6.013 

17) 

9X65 

16) 

6.990 

19) 

9. 050 

26) 

8.640 

27) 

10.744 

28) 

10.145 

29) 

11.6)3 

36) 

9. 005 

37) 

10.904 

36) 

9. am 

99) 

6.799 

46) 

7,467 

47) 

8.754 

46) 

7.743 

49) 

4.194 

56) 

6.466 

57) 

7.222 

56) 

7.2)2 

39) 

6.236 

66) 

7.317 

67) 

10.195 

66) 

10. XI) 

69) 

8.709 

76) 

9.374 

77) 

6.539 

78) 

6.994 

79) 


7. 733 


Prr/PA»>T® 

p »4 JL£i_L^ 

3.960 IO> 3.305 
4.2IO 20) 3.335 
3. SCO 30) 3.140 

.000 40) 3.260 

4.279 90) 3.350 

3.301 6j> 3.749 

3.20) 7.1) 4.720 

3.679 SO) 2.262 


Prr/p*«bJi£iI 

«V t „ ' 4Z68 * 

3. ITU lO) 4.935 
S.965 20) 4.140 

7.073 30) 7.235 

.COO 40) 7.744 

1.62 90) 4.119 

4.90) CO) 5.2C5 
7.442 n» 6.329 
3.300 SO) 3.303 


fWP*Hb J Jill 

f * 4. ia4 1 1 ! 

6.363 10) 6.679 

6.6V a» 9.693 
10.604 V) 9.795 
.003 40) 10.203 

7.793 V) 5.696 
6. COS V) 6.902 
9.044 7U> 9.995 

*.077 60) 4.419 



CONFIGURATION 24 


WET- BACK 


4ooo 


© o 



RUN NO. '<*9 


CONDITION 1 PAMb_[±i£2_ TA»««b_2k£L. Pry/PAt^b !,;,f 'Z — 














% 


45. 



fVc 

10142* 

RCVCKSER STATIC FRESSLKCS - 

FOR , 

P51G 












« » 


>> 

4.400 

2) 

4.919 

3) 

4.463 

4) 

4.330 

3) 

4.560 

•) 

9.560 

7) 

4.210 

2) 

9.740 

6) 

9.920 

10) 

3.910 

11) 

3.240 

12) 

4.310 

13) 

3.613 

14) 

3.350 

13) 

2.335 

16) 

4.295 

17) 

3.210 

16) 

4.3a) 

19) 

4.293 

a» 

3.430 

21) 

3.333 

22) 

5.319 

23) 

5.043 

24) 

4.845 

23) 

4.970 

20) 

4.67U 

27) 

3.C23 

28) 

3.323 

29) 

3.490 

30) 

9.103 

311 

3.400 

32) 

3.725 

33) 

3.335 

34) 

5.30) 

35) 

5.095 

36) 

5.00) 

97) 

3.613 

96) 

5.1X1 

99) 

.010 

40) 

3.190 

41) 

3.240 

42) 

3.210 

43) 

4. CSS 

44) 

4. 60) 

45) 

4.760 

46) 

4.130 

47) 

4.771) 

48) 

4.204 

49) 

4.259 

50) 

9. 338 

31) 

3.033 

52) 

3.904 

53) 

3.66.9 

54) 

3.228 

55) 

2.122 

SO) 

9.509 

57) 

4.044 

58) 

9.664 

59) 

9.309 

90) 

3.739 

•1) 

4.120 

62) 

4.713 

63) 

4.414 

64) 

4.254 

65) 

4.444 

66) 

9.954 

67) 

3.025 

68) 

3.871 

89) 

3.325 

ID) 

4.723 

n> 

4.404 

72) 

4.029 

73) 

5.090 

74) 

5.37U 

75) 

4.945 

76) 

4.90) 

77) 

4.444 

78) 

4.710 

79) 

9.689 

80) 

2.257 

an 

3.233 

02) 

3.178 

63) 

2.1U2 

64) 

3.524 

65) 

4.234 












CONDITION 2 - PA«bJ±k£2_ TmbJkh. 


REVO.SCK STATIC PRESSURES - 
1) 9.240 2) 9.473 3) 

FSft , 
6.265 

PSIG 

4) 

6.490 

3) 

9.905 

6) 

11) 

4.6*5 

12) 

3.275 

13) 

4.950 

14) 

3.030 

13) 

9.930 

16) 

21) 

0.105 

22) 

7.310 

23> 

7.240 

24) 

8.460 

25) 

7.040 

26) 

31) 

0.6X1 

32) 

7.520 

33) 

6.50) 

34) 

7.790 

95) 

9.065 

96) 

41) 

r. 736 

42) 

7.192 

43) 

6.787 

44) 

6.148 

45) 

6.982 

46) 

31) 

4 .y>o 

32) 

3.010 

53) 

4.565 

34) 

4.713 

55) 

9.128 

56) 

91) 

5.016 

62) 

8.401 

63) 

6.166 

64) 

6.076 

65) 

6.022 

66) 

71) 

6.161 

72) 

9.0)1 

73) 

7.653 

74) 

7.1G2 

75) 

7.067 

76) 

91) 

4.224 

92) 

4.159 

83) 

3.123 

84) 

3.435 

63) 

6.461 



li. ty f /p^»U I •*»*< TVr/pAMbii§il 








V 44 - 9 0* 

3.093 

n 

9.653 

6) 

9.073 

•) 

s. an 

lO) 

4.915 

6.693 

17) 

6.903 

16) 

6.103 

19) 

7.113 

20) 

4.370 

7.913 

27) 

7.313 

29) 

6.975 

29) 

7.695 

30) 

7.463 

7.1U0 

97) 

7.60) 

96) 

7.980 

99) 

.0)5 

40) 

7.739 

6.111 

47) 

6.076 

48) 

3.591 

49) 

6.742 

SO) 

4.279 

4.910 

57) 

3.616 

38) 

5. 2a) 

39) 

4.933 

O)) 

5.195 

6.21)1 

67) 

6.169 

68) 

7.032 

60) 

7.137 

70) 

6.969 

6.163 

77) 

6.296 

78) 

6.972 

79) 

5.30) 

au> 

9.316 


CONDITIO N. ^ P^Mb I4.U51 TVwb 1L.1Z f^p/Pkmb. 1 eoS „ ft-r/FVwb - < 















4-7.97 




I«17S* 

KCVCRSOl STATIC 

BvESSUlQ - P5R , 

PS 15 











6.955 

mm 

11 

7.883 

2) 

8.463 

9) 

6.410 

4) 

8.223 

3) 

6. 633 

6) 

6.470 

7) 

7.260 

6) 

7.310 

9) 

10) 

6.643 

IS) 

5. 470 

12) 

7.350 

13) 

6.910 

14) 

6.230 

IS) 

4.3)0 

16) 

7.975 

IT) 

9.080 

16) 

8.413 

19) 

6.630 

2D) 

6.640 

2i) 

10.634 

22) 

9.520 

23) 

9.663 

24) 

10.0)3 

23) 

9.013 

26) 

6.615 

27) 

10.679 

23) 

10.190 

29) 

10.624 

30) 

9.695 

31) 

10.849 

32) 

10.639 

33) 

10.255 

34) 

10.949 

93) 

11.568 

96) 

9.0)5 

97) 

10.659 

96) 

9.785 

99) 

.an 

40) 

10.080 

41) 

10.190 

42) 

9.575 

43) 

9.214 

44) 

9.189 

45) 

6.899 

46) 

7.599 

47) 

6.799 

48) 

7.779 

49) 

7.778 

50) 

5.611 

Si) 

3.073 

ST) 

7.247 

S3) 

6.496 

54) 

3.621 

S3) 

4.ZB 

56) 

6.456 

57) 

7.297 

38) 

7.247 

99) 

5.966 

60) 

6.967 

01) 

7.322 

62) 

6.378 

63) 

6.013 

64) 

7.673 

65) 

8.238 

66) 

7.277 

67) 

10.155 

68) 

10.260 

99) 

9X29 

TO) 

6.985 

W) 

6.328 

72) 

7. ue 

73) 

9.643 

74) 

10.225 

73) 

8.654 

76) 

9.929 

77) 

6.514 

78) 

6.584 

79) 

7.032 

60) 

4.999 

01) 

3.490 

82) 

3.526 

63) 

4.174 

94) 

6.692 

83) 

7.679 












to 



cn 

o 


eONFtfiUM,-not4 ZS VET* BACK ; 9000 _ 

Pak ifa, M •<*<■» 37.44 B. r /PA^b HI) P Tr /P A r.B JL2®1 

^* H*/ « ~. f > - > ° V> S* 


REVCRSCR STATIC PRESSURES - PSR , PSIG 


1> 

3.610 

2) 

4.620 

3) 

4.175 

4) 

4.155 

5) 

4.135 

6) 

2.280 

7) 

3.435 

0 ) 

3.160 

9 ) 

3.135 

lO) 

3.445 

11) 

2.1UU 

1 2) 

3.973 

13) 

3. ISO 

14) 

3.160 

15) 

1.040 

16) 

4.110 

17) 

5.035 

10) 

4.170 

19) 

4.275 

20) 

3.245 

zx ) 

}.»3 

22) 

3.390 

23) 

5.0U5 

24) 

4.925 

25) 

4.090 

26) 

4.740 

27) 

5.575 

26) 

5.213 

29) 

5.495 

30) 

5.150 

31 > 

5.3C5 

32) 

3. €23 

33) 

5.290 

34) 

5.605 

35) 

5.7U) 

36) 

5.105 

37) 

5.705 

36) 

5. CCU 

39) 

-.GK 

40) 

5.105 

41) 

5.113 

42) 

5.175 

43) 

4.750 

44) 

4.61) 

45) 

4.660 

46) 

3.674 

47) 

4.570 

40) 

3.954 

49) 

4.134 

SO) 

3.056 

51) 

2.417 

32) 

3.539 

53) 

3.153 

54) 

2.913 

) 

1.612 

56) 

2.022 

37) 

3.118 

50) 

3.223 

59) 

2.703 

60) 

3.413 

61) 

3.654 

€ 2 ) 

4.3-19 

€3) 

4.G59 

64) 

3.634 


3.9U) 

66) 

3.929 

67) 

4.565 

68) 

4.479 

69) 

5.130 

70) 

4.305 

M) 

2 . 793 

72) 

3.934 

73 ) 

4.409 

74) 

4.?yj) 

75) 

4.K11 

76) 

4.174 

77) 

2.646 

78) 

4.CE4 

79) 

3.203 

«3) 

1.722 

•1) 

2.933 

62) 

2.623 

S3) 

1.612 

64) 

3.063 

65) 

3.599 












CON D IT ION z - Pa.**h KJfefcl TAMb Hlk— Prp/PAwb ltj2 .£„ 














<?', 

r- 

'■»«< 

A'i 

38 


• Ha. 

Hill* 

REVO-. SCR STATIC 

PHESSLKES - 

FSR , 

f%>IG 














1) 

5.955 

2) 

€.310 

3) 

€.135 

4) 

6.160 

5) 

6.645 

6) 

3.265 

7) 

4.650 

0) 

4.530 

9) 

4.400 

1U) 

5.040 

11) 

4. CEL) 

12 ) 

4.603 

13> 

4.990 

14) 

4.265 

15) 

2.735 

16) 

6.320 

17) 

6.340 

10) 

6.430 

19) 

0.670 

20) 

3.920 

21) 

a. no 

22 ) 

7.560 

23) 

7.30U 

24) 

6.615 

25) 

6.665 

26) 

6.915 

27) 

7.655 

28’ 

6.435 

29) 

6.G2S 

30) 

6.975 

31) 

0.140 

32) 

6.265 

33) 

8.560 

34) 

7.955 

35) 

e.sco 

36) 

6.935 

37) 

<'.945 

36) 

6.903 

39) 

-.055 

43) 

7.538 

41) 

7.54 3 

42) 

7.267 

43) 

6.747 

44) 

8.123 

45) 

6.6C2 

46) 

5.601 

47) 

5.926 

49) 

5.636 

49) 

6.191 

SO) 

3.634 

31) 

3.433 

52) 

4.424 

53) 

4.269 

54) 

3.874 

55) 

2.387 

56) 

2.698 

57) 

4.515 

56) 

4.164 

59) 

3.904 

60) 

4.925 

•1) 

3.420 

€2) 

€.041 

63) 

5.751 

64) 

5.721 

65) 

6.276 

66) 

5.506 

67) 

7.593 

60) 

6.032 

60) 

6.727 

70) 

7.212 

71) 

4.304 

72 ) 

3.430 

73) 

7.U22 

74) 

6.246 

75) 

6.6C2 

76) 

6. an 

77) 

4.129 

78) 

6.657 

79) 

5.295 

60) 

2.746 

•1) 

3. 739 

62 ) 

3.519 

63) 

2.442 

64) 

4.990 

85) 

6.241 












CONDITIO N! 3 P&Mb 14 ■ («(• 1 Tbi*b ^7.3 U R^p/P^V, 1&03 rt^/P^-h M»gS 

% r HB « 4.2.9b H/<- 

REVtKSCR STATIC RvLSSCKES - PSD , PSIG '* 


1) 

J.2LO 

2) 

7.970 

3) 

7.965 

4) 

7.730 

5) 

0.20S 

6) 

3.890 

7) 

S.G65 

0) 

6.403 

9) 

5.055 

10) 

6.310 

11) 

4.670 

12) 

6.6)0 

13) 

6.300 

14) 

3.663 

IS) 

3.720 

16) 

7.7H5 

17) 

6. 663 

16) 

0.110 

19) 

0.990 

2D) 

5.405 

21) 

10.634 

22 ) 

9.275 

23) 

9.010 

24) 

10.10] 

25) 

0.820 

26) 

0.JO3 

27) 

10.544 

28) 

10.103 

29) 

10.629 

30) 

9.305 

31) 

10.345 

32) 

l.‘ . 729 

33) 

10.270 

34) 

11 . its 

35) 

11.528 

36) 

6.923 

37) 

10. 759 

36) 

9. 350 

39) 

-.060 

40) 

10.015 

41) 

10. DCS 

42) 

9.244 

43) 

9,139 

44) 

9.234 

45) 

0.579 

46) 

7.192 

47) 

0.313 

46) 

7.407 

49> 

7.713 

SO) 

5.260 

31) 

4.064 

52) 

6.386 

S3) 

3.766 

M) 

3.143 

33) 

3.336 

56) 

3.463 

37) 

5.465 

56) 

6.141 

99) 

5.CD5 

60) 

6.301 

01) 

6.653 

62) 

7.643 

63) 

7.643 

64) 

7.172 

65) 

7.743 

66) 

7.573 

67) 

9.464 

00) 

0.473 

63) 

9.144 

70) 

0.054 

71) 

4.9711 

72) 

7.738 

73) 

0.470 

74) 

0.073 

75) 

9.174 

76) 

7.686 

77) 

4.9SO 

78) 

d.noe 

79) 

6.632 

80) 

3.659 

01) 

3.223 

62) 

5.115 

03) 

3.396 

04) 

6.101 

65) 

7.042 












run no.__L 2 £. 

CONDITION L 



RUN NO. J_LL 


CQNFieumcnoK 2 ? 


3000 


«ET«DACK ■ 


CONDITION _JL 


p AMb j4^LO 


Rr./pA»*b I-4H 


Rr 














<7. 


41.73 



10 0 9 7* 

REVDiSO? STATIC 
t) I.WI 2) 

RtCSSUlES - 
4.633 3) 

PSfi , 
4.190 

FSIG 

4) 

4.160 

5) 

4.165 

6) 

2.270 

7) 

3.430 

6) 

3.125 

91 

3.130 

1C) 

3.440 

SI) 

2.663 

12) 

3.960 

13) 

3.16U 

14) 

3.140 

iS> 

1.655 

16) 

4.110 

17) 

3.050 

16) 

4.165 

19) 

4.255 

20) 

3.230 

21) 

S.27U 

22) 

5.430 

23) 

s.ais 

24) 

4.925 

23) 

4.660 

26) 

4.225 

27) 

5.395 

£6) 

9.245 

29) 

5.525 

30) 

5.135 

31) 

9.303 

32) 

9.6A3 

33) 

5.32D 

34) 

S.6EU 

33) 

5.730 

36) 

5.090 

37) 

5.750 

36) 

3.010 

39) 

-.035 

40) 

5.135 

41 > 

3.140 

42) 

5.235 

43) 

4.755 

44 ) 

4.855 

45) 

4.670 

46) 

3.679 

47) 

4.(05 

46) 

3.944 

49) 

4.129 

30) 

3.049 

SI) 

2.« 

32) 

3.549 

S3) 

3.128 

34) 

2.906 

55) 

1.622 

50) 

2.017 

57) 

3.120 

56) 

3.193 

59) 

2.766 

CO) 

3.423 

61) 

3 ,€7S 

62) 

4.379 

63) 

4.064 

64) 

3.674 

65) 

3.9*4 

ec> 

3.964 

67) 

4.625 

66) 

4.565 

69) 

5.175 

70) 

4.530 


2.6U6 

12) 

3.969 

73) 

4 . <99 

74) 

4.204 

75) 

4.650 

76) 

4.194 

77) 

2.653 

79) 

4.079 

79) 

3.223 

«c> 

1.757 

•1) 

2.943 

#2) 

2.626 

63) 

1.637 

64) 

3.096 

65) 

3.634 












CONDfTJON 2. pAMb_If-^^2- T^b 38 00 fy f /R>wb < ■> >6 fVr/p^b±£li 


NEVCKSEK STATIC 

mESSIKES - 

FSR . 

PSIS 






% 

"F«ev 

4S.9fc 



14 OZS* 

1) 

5.930 

2) 

6.293 

3) 

6.115 

4) 

6.150 

5) 

6.640 

6) 

3.255 

7) 

4.625 

A) 

4.500 

•) 

4.400 

10) 

5.030 

It) 

4.01 5 

12) 

4.635 

13) 

4.935 

14) 

4.270 

15) 

2.730 

16) 

6.330 

17) 

6.305 

16) 

6.395 

19) 

6.675 

20) 

3.900 

21) 

e.iis 

22) 

7.350 

23) 

7.290 

24) 

6.610 

25) 

6.650 

26) 

6.905 

27) 

7.835 

26) 

6.450 

29) 

7.993 

30) 

6.965 

31) 

a. sso 

32) 

6.235 

33) 

8.595 

34) 

7.925 

35) 

8. 265 

36) 

6.925 

37) 

7.9CO 

36) 

6.665 

39) 

-.040 

40. 

7.546 

41) 

7.550 

42) 

7.267 

43) 

6.747 

44) 

8.123 

45) 

6.657 

40 

5.621 

47) 

3.901 

48) 

5.631 

49) 

6.196 

90) 

3.639 

51) 

3.440 

52) 

4.4.79 

53) 

4.269 

54) 

3.669 

55) 

2.392 

56) 

2.503 

57) 

4.510 

56) 

4.164 

39) 

3.9G4 

CO) 

'.935 

61) 

3.440 

C2) 

6.031 

63) 

5.761 

64) 

5.711 

65) 

6.281 

60 

5.511 

67) 

7.613 

66) 

6.762 

69) 

6.722 

70) 

7.217 

71) 

4.319 

72) 

3 . 44 ) 

73) 

7.032 

74) 

6.241 

75) 

6.657 

76) 

6.301 

77) 

4.139 

78) 

6.647 

79) 

5.305 

60) 

2.733 

•1) 

3.749 

62) 

3.524 

83) 

2.447 

64) 

4.990 

65) 

6.241 












CONDITIO N 3 PAMb !3.(>Uo TV^b 38.12- r.^fw, l*o» l*r/*W** -L££± 















°? 

• F«*v 

44.07 



16072* 

rcvcrso; static messuiEs • psr , 

PSIC 














1) 

?. 

>199 

2) 

7.915 

3) 

7.9)0 

4) 

7.733 

5) 

a.ais 

6) 

3.9X3 

7) 

5.013 

6) 

6.469 

•) 

3.655 

lO) 

6.260 

It) 

4. 

.71X3 

12) 

6.800 

13) 

6.275 

14) 

5.903 

13) 

3.700 

16) 

7.6 an 

17) 

6.560 

16) 

6.140 

19) 

6.643 

20) 

S.40D 

n> 

so 

.€04 

22) 

9.210 

23) 

9.AI) 

24) 

10.150 

25) 

6.610 

26) 

6.723 

27) 

10.500 

26) 

lo.iai 

29) 

10.394 

30) 

6.280 

31) 

so 

.370 

32) 

10.659 

>3) 

10.293 

34) 

10.964 

35) 

11.316 

36) 

6.945 

37) 

10.694 

36) 

9.323 

39) 

-.063 

4J> 

10.033 

41) 

so 

.065 

42) 

9.194 

43) 

9.124 

44) 

9.334 

45) 

6. 574 

46) 

7.217 

47) 

8.253 

461 

7.372 

49) 

7.763 

SO) 

3.255 

SI) 

4. 


52) 

6.336 

53) 

5.731 

54) 

5.160 

35) 

3.343 

56) 

3.504 

57) 

3.440 

56) 

6.131 

39) 

3.000 

(0) 

6.281 

61) 

% 

.65? 

62) 

7.623 

63) 

7.623 

64) 

7.167 

65) 

7.733 

66) 

7.543 

67) 

9.479 

(8) 

6.4(3 

69) 

9.069 

70) 

6.684 

71) 

4. 

.999 

72) 

7.726 

73) 

6.478 

74) 

6.028 

75) 

9.129 

76) 

7.716 

77) 

4.950 

78) 

6.016 

79) 

6.637 

60) 

3.649 

•1) 

s. 

Z30 

62) 

5.110 

63) 

3.396 

64) 

6.191 

65) 

7.057 













tn 

hO 


RUN NO. SUz— CONFWUtWnoN 

CONO|T»ON_J__. PAMb_i±ii£®» 


RtVCKSCR STATIC fRESSIKES - FSR . PSIC 


1) 

3.9*0 

2) 

4. 700 

3) 

4.235 

4) 

4.223 

11) 

2.670 

12) 

3. 903 

13) 

3.195 

14) 

3.1G5 

21 ) 

3.255 

22) 

3.455 

23) 

4.90) 

24) 

4.785 

31) 

3.47U 

32) 

5.675 

33) 

5.320 

34) 

5.545 

41) 

s.ao 

42) 

5.325 

43) 

4 .605 

44) 

4.840 

31) 

2.5La3 

52) 

3.614 

53) 

3.263 

54) 

2.930 

«1> 

3. 7119 

O?) 

4.459 

63) 

4.129 

64) 

3.939 

ft) 

2.85fl 

72) 

4 .064 

73) 

4 . 5a) 

74) 

4.399 

•1) 

3.U13 

62) 

2.978 

S3) 

1.732 

64) 

3.148 


2.S SET-BACK 95 °° 


TAMh ~SS.8o Pr^/PAKib ' ^06 

% P«6^ 4Q.5\ 


5) 

4.225 

6) 

2.290 

7) 

3.445 

8) 

3.105 

6) 

IS) 

1.930 

16) 

4.090 

17) 
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S.C9 

20) 

3.330 

36) 

9.003 

37) 

3.030 

36) 

3.195 

46) 

4.069 

47) 

4.610 

46) 

4.8 to 

56) 

8.137 

37) 

3.800 

36) 

3.386 

66) 

4.819 

67) 

4.703 

66) 

3.CU) 

76) 

4.319 

77) 

8.973 

7B> 

4.334 


^,/Pam* JL2SS. 


9) 

3.820 

10) 

3.493 

19) 

4.833 

8)) 

3.303 

89) 

3.493 

30) 

3.143 

39) 

.003 

40) 

3.3)0 

49) 

4.829 

SO) 

3.286 

39) 

8.633 

60) 

3.3C9 

60) 

3.430 

70) 

4.975 

79) 

3.446 

60) 

1.978 


CONOrTlON , z T<Msb 44 ( f4,„ 


REVO'SEH STATIC 

ffiCSSlfiCS - 

MR • 

PSIG 






% 

F« 



• 



1) 

5.97U 

8) 

6.120 

3) 

3.660 

4) 

6.310 

3) 

6.60) 

•> 

3.375 

n 

4.433 

6) 

4.405 

97 

4.610 

10) 

4.963 

ID 

4.au 

18) 

4.793 

13) 

4.300 

14) 

4.613 

IS) 

8.633 

16) 

6.443 

in 

6.113 

16) 

3.913 

19) 

r.os) 

80) 

4.80) 

81) 

a.iau 

88) 

7.163 

83) 

7.830 

24) 

6.330 

23) 

7.0)0 

86) 

7.473 

87) 

7.335 

86) 

6.370 

89) 

7.670 

30) 

7.733 

3D 

6.6?U 

38) 

7.900 

33) 

8.365 

34) 

7.640 

33) 

9.260 

36) 

7.163 

37) 

7.670 

36) 

7.330 

39) 

.015 

«> 

7.689 

4D 


48) 

7.007 

43) 

6.667 

44) 

6.116 

43) 

7.038 

46) 

6.006 

47) 

3.911 

46) 

3.386 

49) 

6.667 

30) 

4.819 

91) 

3.K!9 

32) 

4.474 

S3) 

4.249 

34) 

4.434 

S3) 

8.603 

56) 

3.006 

37) 

4.399 

56) 

4.449 

99) 

4.179 

60) 

4.963 

61) 

9. 361 

68) 

6.0)1 

63) 

3.666 

64) 

3.941 

63) 

6.3CG 

66) 

3.9C4 

37) 

7.666 

66) 

6.361 

691 

6.772 

TO) 

7.868 

71) 

4 . yy* 

72) 

3.961 

73) 

7.268 

74) 

6. KG 

73) 

6. £68 

76) 

6. 390 

77) 

4.174 

79) 

6.797 

79) 

3.340 

GO) 

8.646 

61' 

4.109 

68) 

4.069 

63) 

2.743 

64) 

4.60) 

65) 

6.136 












CONDITIO N, 3 PAMb lAU^L TVAAb 44 .<a 4 P,^l^^b_LJLLL_>. I\r/ffc*-»b JjS£L 


AJCVL 

..■•Mi STATIC 

mcsamcs - psr , 

PSIG 








4 

lLIZ. 


•n 

• 

I&647 

1) 

/ 240 

2) 

6.1*0 

3) 

6.030 

4) 

7.7U) 

3) 

6.383 

6) 

3.763 

n 

3.790 

6) 

6.410 

•) 

1. 179 

10) 

6.311 

ID 

4.310 

18) 

6.990 

13) 

6.8*0 

14) 

5.6)0 

19) 

3.6a) 

16) 

7.733 

17) 

6.065 

16) 

6.166 

19) 

6.363 

a» 

6.890 

81) 

10.619 

88) 

9.620 

83) 

9.619 

24) 

9.970 

23) 

6.990 

86) 

6. COS 

87) 

10.744 

86) 

10.173 

89) 

10.624 

30) 

9.916 

31) 

11.864 

38) 

10.909 

33) 

10.310 

34) 

10.904 

33) 

11.336 

36) 

9.143 

37) 

10.924 

36) 

9.730 

39) 

.019 

40) 

10.330 

41) 

10.340 

48) 

9.733 

43) 

9.279 

44) 

9.244 

43) 

6.914 

46) 

7.933 

47) 

6.609 

46) 

7.6)3 

49) 

7.616 

30) 

9.369 

3D 

4.234 

32) 

6.737 

93) 

3.631 

34) 

S.Ckl) 

93) 

3.413 

36) 

3.463 

37) 

3.736 

36) 

6.071 

99) 

9.040 

CD) 

6.967 

61) 

6. 777 

68) 

6.066 

63) 

7.666 

64) 

7.ae 

S3) 

7.643 

66) 

7.736 

67) 

9.469 

66) 

6.634 

60) 

6.910 

TO) 

6.659 

71) 

3.010 

72) 

7.953 

73) 

6.324 

74) 

6.046 

73) 

9.344 

76) 

7.663 

77) 

4.660 

78) 

6.196 

79) 

6.767 

«U> 

3.669 

61) 

9.133 

62) 

9.290 

63) 

3.644 

64) 

6.336 

63) 

7.177 












tn 

C71 



tn 

a> 


RUN NO._12i£— CONrtCUmCHON 2.(1 «6T-8ACK < 0000 


CONOITiON. 


ATVLRSER STATIC TRCSSIKCS - PSrt , PS 11 


1) 

4.313 

3) 

4.909 

3) 

4. 320 

4) 

4.499 

9) 

4.590 

•) 

11) 

s.ais 

12) 

4.390 

13) 

3.439 

14) 

3.419 

19) 

2.110 

10) 

*1) 

9.409 

22) 

9.96) 

23) 

9.0%) 

24) 

9.130 

29) 

9.131) 

26) 

31) 

3.37U 

32) 

5. 90) 

33) 

9.329 

34) 

s.au 

39) 

9.035 

36) 

41) 

9.30) 

42) 

9.110 

43) 

4.039 

44) 

4.0)0 

49) 

s.oa) 

46) 

91) 

I.4U 

92) 

3.969 

S3) 

3.060 

94) 

2.028 

99) 

1.061 

96) 

«1) 

3.049 

C2) 

4.409 

03) 

4. as 

04) 

3. 794 

69) 

3.010 

66) 

FI) 

4.344 

F2) 

3.303 

73) 

4.009 

74) 

4.0a) 

79) 

4.214 

76) 

•1) 

3.110 

02) 

2. P30 

03) 

1 . 101 

04) 

1.271 

09) 

3.344 




\ 

'*• ■J _ 

37. 

!•> 




3.499 

T) 

4. as 

0) 

3.903 

t) 

3.410 

10) 

3.360 

4.379 

17) 

5 . 2 a) 

10) 

4.210 

19) 

4.490 

8)> 

3.299 

4.700 

27) 

9.570 

28) 

3.289 

29) 

9.490 

30) 

1. 320 

9.29$ 

37) 

9.699 

30) 

3.403 

39) 

.009 

40) 

3.373 

3.949 

47) 

4.533 

40) 

3.0)4 

49) 

4.169 

90) 

2.978 

2.012 

57) 

3.013 

36) 

2 .0*0 

59) 

2.107 

CD) 

1.141 

3. ax 

67) 

s.ia> 

C6> 

5.036 

on) 

3.075 

70) 

4 .MU 

4.SU 

77) 

3.739 

70) 

4. 653 

79) 

3.679 

00) 

2.0 72 


CONDITION^ pA«bJ±Ji2£_ To~b ?4 3& fy f /fi^b Prr/pAubJiSl 


KCvtKSCH STATIC 

TTiESSlRCS - 

P3R , 

PSI6 






% 

Fas* 

41 

.Ol 


p *4. 

14091* 

1) 

o.au 

2) 

0.295 

3) 

6.285 

4) 

6.330 

3) 

6.733 

6) 

4.940 

7) 

9. as 

•> 

9.379 

9) 

4.9)0 

10) 

4.799 

It) 

4.935 

12) 

S.42U 

13) 

5.075 

14) 

s.ais 

13) 

3.210 

16) 

6.390 

17) 

6.440 

10) 

o.au 

19) 

6.90) 

ai> 

4.310 

21) 

0.063 

22) 

7.00) 

23) 

7.350 

24) 

6.030 

23) 

7.ULU 

26) 

6.97U 

27) 

7.671) 

28) 

7.9SO 

29) 

7.725 

30) 

7.(00 

SI) 

0.43U 

32) 

7.075 

33) 

0.119 

34) 

0.060 

33) 

9. CEO 

36) 

7.083 

37) 

7.073 

30) 

7.930 

30) 

.019 

4J) 

7.910 

4i; 

7.833 

42) 

6.145! 

43) 

7.017 

44) 

7.472 

43) 

6.782 

46) 

9.011 

47) 

3.921 

40) 

9.631 

49) 

9.206 

30) 

3.934 

Si) 

3.378 

32) 

4.615 

53) 

4.244 

34) 

4 .029 

93) 

t .461 

36) 

2.670 

57) 

3.074 

SO) 

4 .059 

39) 

2.060 

tt> 

2.032 

91) 

9.413 

62) 

6.166 

63) 

3. 766 

64) 

5.936 

63) 

4.424 

66) 

3.711 

67) 

7.946 

60) 

7.442 

08) 

0.067 

M) 

0.140 

71) 

0.411 

72) 

4.975 

73) 

6. 767 

74) 

0. 722 

731 

6.216 

76) 

6.097 

77) 

3.30$ 

781 

6.732 

TV) 

3.243 

00) 

3.213 

01) 

4.179 

02) 

3.660 

03) 

1.317 

04) 

2.167 

03) 

3.400 










condition. 

3 


RfcMb_ 

14. U3C 

Tbonb 34.10 


1.8 Mo 


ft-r/P.-W 1-1*40 

Hi ' i 

KSCT STATIC mCSStfiCI - PSrt , 

PSIG 






• w-w — — 

PrSvf <4-2 

,63 


- * - V * * 

F *i. 

tans* 

1) 

7.729 

2) 

0.179 

3) 

0.290 

4) 

0 OO 

9) 

0.040 

07 

6.335 

7) 

0,60) 

0) 

7.203 

07 

9.259 

10) 

0.290 

ID 

9.303 

12) 

7.199 

13) 

6.680 

14) 

6.299 

IS) 

4.199 

16) 

7.993 

in 

0.730 

10) 

0.249 

If) 

0.980 

20) 

9.345 

21) 

10.(24 

22) 

9.239 

23) 

9.789 

24) 

10.919 

23) 

0.940 

26) 

6. 'XU 

277 

10.299 

CO) 

10.200 

29) 

10.399 

30) 

0.660 

31) 

11.274 

32) 

10.360 

33) 

10.379 

34) 

10.029 

33) 

11.660 

36) 

O.liTU 

37) 

10.339 

SO) 

9.1U) 

39) 

.020 

40) 

10.360 

41) 

10.373 

42) 

0.064 

43) 

9. as 

44) 

9.319 

43) 

0.704 

46) 

7.903 

47) 

0.033 

44) 

7.377 

49) 

7.923 

90) 

4.079 

31) 

4.104 

92) 

0.240 

S3) 

9.493 

54) 

4.930 

S3) 

1.032 

36) 

3.238 

37) 

3.000 

SO) 

9.279 

99) 

3.493 

00) 

2.023 

01) 

6.037 

62) 

O.U33 

63) 

7.303 

64) 

7.993 

63) 

3.750 

66) 

7.1(2 

07) 

10.2(0 

00) 

iu.au 

60) 

0.904 

70) 

10.970 

71) 

0.366 

72) 

9.741 

73) 

6.634 

74) 

6.664 

73) 

0.070 

76) 

0.734 

77) 

0.902 

TO) 

0.010 

TO) 

0. 772 

00) 

4.264 

01) 

9.220 

62) 

4.009 

03) 

2.062 

04) 

3.143 

•3) 

7.027 














RUN NO. J.7 7 — CONFIGURATION _ 2. l» RET* SACK 1-0000 


CONDITION L 


PAHb . I^.U3Q Towb ~S5. K* 


Pr^/PA^b_HiI 


rcvd.so* 


X) 

4.429 

IX) 

3.311) 

21) 

3.3C5 

31) 

9.545 

41) 

3.375 

911 

2.U4 

61) 

ywo 

71) 

4.515 

61) 

J . 35*1 


TATK 

: PROSCKES 

2> 

4.939 

3) 

12) 

4.321) 

13) 

22) 

5.965 

23) 

32) 

9. 710 

33) 

42) 

9.453 

43) 

3«?) 

3.629 

33) 

€2) 

4 , 4*19 

6JI 

72) 

3.45*1 

73) 

8?) 

2.850 

63) 


fW\ , 

FSIG 


4,365 

4) 

4.373 

3,765 

14) 

3.413 

9.095 

2-t) 

4.913 

3.30 

34) 

3.500 

4.930 

44) 

4.939 

3 .293 

94 ) 

2.793 

4,239 

64) 

4.l/>9 

4.645 

74 ) 

4,6a> 

1 .061 

64) 

1 .396 


9) 

4.645 

6) 

13) 

2.323 

16) 

23) 

3. ms 

20 ) 

35) 

5. 720 

36) 

43) 

5.153 

46) 

33) 

1 .036 

36) 

63) 

3.053 

66) 

73) 

4.595 

76) 

65) 

3.674 




% 

PfcBv* 

3.563 

7) 

4.229 

4,375 

17) 

3.240 

4.60) 

27) 

3.C40 

3. IX) 

37) 

9.610 

4.114 

47) 

4.740 

2,007 

57) 

3. 023 

3.944 

67) 

5. 090 

4.340 

77) 

3. 764 


^ 9 ,od 


6 ) 

3.690 

16) 

4.469 

26) 

5.3*1) 

361 

9.213 

46) 

4.214 

96) 

2.653 

CO) 

5,951 

78) 

4.615 


•> 

19) 

20 ) 
99) 
49) 
99) 

63 ) 

rs> 


*WPah®JL 1 *£ 




i C 

3.649 

10) 

3.669 

4.369 

Hi) 

3.439 

5.905 

30) 

5.193 

•CU) 

40) 

5.360 

4. an 

90) 

3.066 

2 .US* 

eo> 

1.200 

5.531 

7U) 

4. 7?U 

3. *09 

60) 

2.297 


CONDITION £ 


Pa~ h J. 4 <»30 tv-k 3S 4& 


Fr./R^W t (»g 7 


«!VU,iCR 


1) 

6.395 

11) 

4 669 

21) 

8.010 

31) 

6.425 

41) 

7.663 

91) 

2.943 

61) 

9.371 

71) 

6.176 

•l) 

4.039 


STATIC 

fWXSIRCS - 

. 

2) 

6.799 

3) 

6.950 

12) 

5. an 

13) 

6.UJ5 

22} 

7.779 

23) 

7.740 

32) 

8.320 

33) 

6.323 

42) 

7.4C2 

43) 

7.347 

92) 

3.929 

33) 

4.640 

62) 

6.051 

63) 

6.426 

72) 

4. 665 

73) 

6.662 

62) 

3.446 

83) 

1.3*51 


FSIC 

4) 

6.620 

9) 

7.ia> 

6) 

14) 

4.619 

15) 

3.190 

16) 

24) 

8. 790 

25) 

7.140 

26) 

34) 

a. an 

35) 

0.945 

36) 

44) 

8 .246 

45) 

6,61 7 

46) 

34) 

3.699 

95) 

1.206 

5C) 

64) 

9.876 

65) 

4 .545 

66) 

74) 

6. Cl, 7 

75) 

7.112 

76) 

64) 

2.397 

69) 

5.876 





t- Kk'u 

. J± 

*.77 

5.030 

7) 

6.105 

0) 

9.050 

6.4a) 

17) 

6.740 

16) 

7. an 

7.065 

27) 

6.149 

28) 

0.345 

6.963 

37) 

e.a)s 

30) 

2.083 

9.4a) 

4 7) 

5.215 

48) 

6.136 

2.616 

97) 

4.114 

96) 

3.054 

6.10 

67) 

7.903 

66) 

7.377 

6.952 

77) 

4. 635 

78) 

6.962 


•) 

29) 

99) 

49) 

99) 

69) 

m 


TVr/PAMb±l^. 

F ^. JAiLliL* 


9.173 

ID) 

5.490 

6.633 

&)> 

4 . an 

0.320 

30) 

7.1 JO 

.an 

40) 

7.043 

6, GO 

9.) 

3.168 

2.IU3 

CO) 

2.267 

6.323 

ID) 

0.163 

5.9(56 

60) 

3.303 


CONtii riON 3 PftMh I4.U36 


«M >StK STATIC ffiCSSCACS - PSft , 


1) 

7.863 

2) 

0.293 

3) 

0.410 

11) 

3.623 

12) 

7.405 

13) 

0.680 

21) 

10.674 

22) 

9.290 

23) 

9.893 

31) 

11.164 

32) 

10.649 

33) 

10.430 

4|) 

10.433 

42) 

9.354 

43) 

9.334 

9ll 

4.284 

32) 

6.461 

53) 

3.396 

•l) 

6.827 

62) 

8.213 

63) 

7.398 

71) 

0.488 

m) 

3.681 

73) 

6.639 

01) 

9.341 

02) 

4,923 

63) 

2.117 


PS16 


4) 

6.263 

14) 

6.399 

24) 

10.320 

34) 

u. an 

44) 

9.414 

94) 

4.9U3 

64) 

7.323 

74) 

9.039 

04) 

3.123 


T^bJiLfiL ISIU 

?. pRftv 42.1 7 


3) 

6.649 

19) 

4.340 

25) 

9.245 

33) 

11.778 

45) 

0.934 

35) 

2.a)7 

65) 

3.091 

75) 

0.213 

03) 

6.967 


6) 

0.919 

16) 

6.1)0 

26) 

9.093 

36) 

9.253 

46) 

2,5*38 

56) 

3.323 

66) 

2.327 

76) 

0.CU9 


2) 2. 093 

in a.cnu 

22) 10.529 
37) 10.664 
47) 6.478 

97) 9.10) 

62) 10.30) 
T7) 7.032 


•) 7.499 

16) 6.360 

281 JO. 9U9 
36) 9.9)0 

46) 7.953 

96) 9. an 

66 ) 1 U. 2 UJ 
76) 6.709 


Pew f P A nb 


■H. 


9> 

6.4CO 

10) 

19) 

9 . ten 

JO) 

29) 

10.989 

S3) 

39) 

.an 

«3> 

49) 

2.898 

90) 

99) 

3. an 

03) 

09) 

9.029 

*» 

79) 

0.922 

00) 


1 S 67 ^» 

• 370 
9.6QO 
9.980 
10.440 
9.2)0 
2.913 
10.425 
4.169 


*n 

'I 



LT1 

OD 


WJN NO. LZ5, 


CONFIGURATION ZU 


«ET>BMK • 9S0 ° 


CONDITION L P*Mh 14.U2(, T*wh 3<».oo P,,/P A y>b ' * 0> TVr/PAH«_L 222 







' 


— 







• 




« F 9 















Fkbo 3A.3Z 



■*v 


MTVO.-.ZR STATIC 

fruijuas - 

FST. , 

FS1G 












'Jft 


S) 

4.595 

?) 

4.903 

3) 

4.535 

4) 

4. 570 

5) 

4.ai) 

6) 

3.373 

7) 

4.220 

S) 

3.625 

*> 

3. CSS 

10) 

3.6EU 

ID 

3.3U) 

i?) 

4.313 

13) 

I. 715 

14) 

3.430 

15) 

2.295 

16) 

4.sa) 

17) 

5.205 

16) 

4.40) 

19) 

4.405 

20) 

3.443 

n ) 

3.35U 

2?) 

3.550 

23) 

5 . 105 

24) 

4.90) 

25) 

5.065 

26) 

4.675 

27) 

5.645 

26) 

5.360 

29) 

5. 530 

30) 

3. 135 

M) 

3 M3 

32) 

3 . AJO 

33) 

5.31) 

34) 

3.565 

35) 

5.775 

36) 

5.13) 

37) 

5. 795 

36) 

5.165 

3a) 

.015 

40) 

5.323 

4D 

3.333 

42) 

5.425 

43) 

4.865 

44) 

4 .845 

45) 

5.140 

40 

4.074 

47) 

4.70) 

46) 

4.108 

49) 

4.219 

SO) 

3.033 

3D 

?. 5VJ 

52) 

3.6)4 

53) 

3.163 

54) 

2.RV3 

55) 

t ,ti36 

36) 

2.077 

37) 

3. Old 

56) 

2.7*3 

59) 

2.11T2 

a» 

1 .&>! 

61) 

36i*9 


4.505 

€3) 

4 .1*9 

64) 

4 . U V9 

65) 

3.0.16 

66) 

3.924 

67) 

5,135 

€6) 

5. 661 

69) 

5.455 

70) 

4.610 

71) 

4 . 4*%4 

P2) 

3.436 

73) 

4.6*0 

74) 

4.015 

75) 

4.510 

76) 

4.sa) 

77) 

3. 749 

78) 

4. 7/U 

79) 

3. PM 

R» 

2 .2iS2 

61 > 

3.313 

62) 

2.613 

«> 

1 .071 

84) 

1 .366 

65) 

3.634 












CONDITION 

z 

? 

i 

1 

14. (.25 

T ~,b *<>■' 


/ PamIi 

|.6.i4 

FC./p*„b l 

KCVDISTK STATIC fWASOKES - 

PS* , 

PS1G 






% 

r» 

44.07 


* r / 

14 7 7 9* 

1) 

6.373 

2) 

6.793 

3) 

7.050 

4) 

6.011 

3) 

7.155 

6) 

3.030 

7) 

6.165 

8) 

5.900 

9) 

3.170 

10) 

3.520 

11) 

4.643 

12) 

3.630 

13) 

6.170 

14) 

4.563 

13) 

3.233 

16! 

«.42o 

17) 

6.783 

18) 

7.455 

19) 

6.773 

20) 

4.00) 

21) 

7.9C3 

22) 

7.610 

23) 

7.625 

24) 

8.780 

25) 

7.125 

26. 

6.815 

27) 

8.210 

28) 

6.263 

29) 

6.370 

30) 

7.010 

31) 

6.163 

32) 

6.525 

33) 

6.463 

34) 

8.241 

35) 

8.620 

36) 

7.003 

37) 

6.193 

38) 

6.930 

39) 

.015 

40) 

7.828 

41) 

7.623 

42) 

7.573 

43) 

7.503 

44) 

8.343 

45) 

6.952 

46) 

5. 781 

47) 

6.211 

48) 

6.491 

49) 

6.271 

SO) 

3.458 

31) 

3.413 

52) 

4.4 74 

35) 

4. a. 5 

54) 

3.359 

35) 

i.a« 

36) 

2.750 

37) 

4.174 

58) 

3.964 

59) 

2.653 

Q)) 

2.272 

«1> 

S.5C6 

€ 2 ) 

6.1>,6 

63) 

6.426 

64) 

3.621 

65) 

4.545 

66) 

6.046 

67) 

7 .eon 

68) 

7.377 

CD) 

8.488 

70) 

8.093 

71) 

6.141 

72) 

4.610 

73) 

6.937 

74) 

6.617 

75) 

7.092 

76) 

6.9)2 

77) 

5.095 

78) 

7.472 

79) 

5.876 

CO) 

3.363 

• 1) 

3,») 

82) 

3.220 

W> 

1.341 

64) 

2.462 

85) 

5.731 












CONDITION.. 

3 

PAMb 

I4.fc25 

TVkiV 


1 814 



WTvThSCTI STATIC 

: FKESSCRES 

- FO i , 

FSIC 






*5 

F U4 1 . 9 t 


F <4. 

IftfcZZ* 

1) 

7.825 

2) 

a.i 7u 

3) 

8.350 

4) 

8.243 

5) 

8.790 

6) 

6.3)5 

7) 

6.915 

6 ) 

7.4a) 

9) 

6.410 

to) 

6 . ass 

11) 

5. 733 

12) 

P.25U 

13) 

6.820 

14) 

6.490 

15) 

4.330 

16) 

6.250 

17) 

6.575 

16) 

6.325 

19) 

6.955 

20) 

5.755 

m 

10.679 

22) 

9.140 

23) 

9.865 

24) 

10.323 

25) 

9.210 

26) 

6.970 

27) 

10.395 

28) 

10.305 

29) 

10.549 

30) 

9.610 

31) 

10.949 

32) 

10.52* 

33) 

10.440 

34) 

10.984 

35) 

11 .893 

36) 

9.190 

37) 

10.359 

38) 

9.01) 

99) 

.015 

«> 

10.37$ 

41) 

10.300 

42) 

9.154 

43) 

9.309 

44) 

9.489 

45) 

9.1X4 

46) 

7.497 

47) 

6.218 

48) 

7.482 

49) 

7.923 

90) 

9.210 

51) 

4.239 

52) 

6.201 

5 

3.55G 

54) 

4.915 

55) 

1.857 

56) 

3.350 

37) 

3.040 

58) 

5.320 

99) 

3.544 

60) 

2.723 

•1) 

6.8)2 

62) 

6.113 

63) 

7.613 

64) 

7.548 

65) 

3.631 

66) 

7.322 

67) 

10.453 

68) 

9.990 

63) 

6.924 

70) 

10.430 

71) 

8.433 

72) 

3.6G6 

73) 

8.624 

74) 

6.939 

73) 

8.248 

76) 

6.649 

77) 

6.892 

78) 

6.749 

79) 

6.602 

60) 

4.374 

81) 

5.391 

82) 

4.665 

83) 

1.967 

84) 

2.918 

85) 

6.862 













RUN NO._LL 2 CONFIGURATION 2 . to RET- RACK .9 goo 

CONDITION _3= T>wb 86 fVa/pAiib \-<*ZZ I.S2& 


WVIj 

.OCR STATIC 

mCSSCRES - 

ps a , 

PSIG 






7* 

Pr« */ 

-*>•76 


V 


l A 8Z8 ^ 

1) 

6.37U 

2) 

a. n 3 

3) 

7. 041) 

4) 

6.ea> 

3) 

7.150 

6) 

5.030 

7) 

6.150 

6) 

6.013 

*> 

9.175 

10) 

5.490 

111 

4.655 

12) 

3.645 

13) 

6.1 70 

14) 

4.MS 

15) 

3,230 

1C) 

5. 243 

17) 

6. 705 

18) 

7.365 

19) 

6.795 

ai> 

4.065 

21 > 

7.955 

22) 

7. 77 5 

23) 

7, BIO 

24) 

e. 7cu 

25) 

7.130 

26) 

6.795 

27) 

8.215 

28) 

8.24 5 

29) 

6.340 

30) 

7.045 

31) 

6 240 

32) 

a. 4£3 

33) 

8.475 

34) 

e. 2 is 

35) 

8.60) 

X) 

7.095 

37) 

8.155 

30 

6.935 

39) 

.023 

40) 

9.359 

41) 

a . cm 

42) 

7. US 

43) 

^.452 

44) 

8. 358 

45) 

C.9G7 

40 

5.8)6 

47) 

6.206 

40 

6.406 

49) 

6.2)1 

SO) 

3 . 4*8 

S< > 

3.416 

52) 

4.4C0 

53) 

4.715 

54) 

3.;<-.9 

55) 

1.196 

56) 

2. 708 

57) 

4.193 

58) 

3.919 

59) 

2.6C3 

60) 

2.272 

( i ) 

5.WC 

62) 

6,IX>6 

C3) 

6.3C6 

64) 

5.IV6 

65) 

4.445 

to 

6.031 

67) 

7.C30 

60 

7 .342 

69) 

8.498 

TO) 

8.073 

fi ) 

6.14G 

T2) 

4.671) 

n) 

6.027 

74) 

6.672 

75) 

7.UE2 

76) 

6.937 

77) 

5.105 

78) 

7,472 

79) 

5.651 

«)) 

3.353 

•1) 

3.960 

62) 

3.253 

63) 

1 .201 

641 

2.437 

85) 

5.936 












C - 1 

:••■* 3 ' 



CONOrriON^i pA«bJ±±£l_ TA^b. 1 . 7 ,.^ TVf /Rutb » 6 >* R. r /p^w \.ULt 


RCVChSEH STATIC PKCSSOKES 

- PSrt . 

FSIC 

1> 

7.6X3 

Z) 

a . 143 

3) 

8.345 

4 ) 

II) 

5. 740 

12) 

7.263 

13) 

6.855 

14) 

21) 

IQ, 639 

22) 

9.123 

23) 

9.865 

24) 

31) 

10.944 

32) 

10 . 524 

33) 

10.430 

34) 

41) 

a.9?4 

42 > 

8.043 

43) 

7.83 

44 ) 

51) 

4.224 

52) 

6.291 

53) 

5.556 

54) 

• 1) 

a. air 

62) 

8.103 

63) 

7.ai3 

64) 

71) 

a. 413 

72) 

3.871 

73) 

e.ci'3 

74) 

41) 

3.383 

82) 

4.y>3 

831 

1.456 

84) 


P da v 


8 . 2 a) 

5) 

8.760 

6) 

6.510 

7) 

6.919 

e.4a) 

IS) 

4.335 

16) 

8.245 

m 

8.565 

10.300 

25) 

9.1CU 

76) 

8.970 

2 n 

10. Al) 

10.964 

35) 

11.793 

36) 

9.ai5 

sn 

10.544 

9. 024 

45) 

8.033 

46) 

7.302 

<n 

7.953 

4.945 

55) 

1.957 

56) 

3.373 

57) 

5.045 

7.548 

65) 

5.651 

66) 

7.312 

67) 

10.435 

8.929 

75) 

8.24 3 

76) 

8.G34 

77) 

6.95 7 

2.523 

85) 

6.161 






4 2 

O 




l 9S 2. S * 

8) 

7.443 

*> 

8.410 

10) 

6.290 

18) 

8.345 

19) 

8.930 

20) 

5.755 

28) 

10.285 

29) 

10.534 

301 

9.W1 

38) 

9.0)3 

30) 

.021) 

4U> 

9.720 

48) 

7.367 

49) 

7.913 

*)) 

3.175 

58) 

5.305 

59) 

3.554 

60) 

2.683 

68) 

9.900 

69) 

8.939 

70) 

10.410 

78) 

8.)D4 

79) 

6.777 

A)> 

4.229 




<T> 

o 


RUN tJft I80 CONFIGURATION 


SET-BACK 9000 


roNniTtON 1 _ P*vtb I4 fc24 T*«nb JLL££_ Prp / PA^b J_fLLii 

4l.5fa 


TV r /PA^» ,1.?*2 

F */k >oaflo v 


RTvOtSER STATIC FRQSIRCS - PSR , PSIG 


1) 

4.200 

2) 

4.813 

3) 

4.365 

4) 

4.480 

5) 

4. 471) 

11) 

3.SM 

12) 

4.310 

13) 

3.565 

14) 

3.4CS 

15) 

2.190 

5M ) 

3.3JO 

22) 

3.450 

23) 

5.125 

24) 

5.045 

25) 

5.010 

31) 

3.4 '.) 

32) 

3.670 

33) 

5.365 

34) 

5.671) 

35) 

5.825 

41) 

3.3U1 

42) 

3.325 

43) 

4.93) 

44) 

5.035 

45) 

5. ICO 

31) 

2.313 

32) 

3.504 

53) 

3.093 

54) 

2.833 

55) 

.9*6 

61 ) 

3. 760 

CL; 

4.464 

63) 

4.064 

64) 

4.119 

65) 

2.993 

71) 

4.379 

72) 

3.373 

73) 

4.620 

74) 

4.8a) 

75) 

4,310 

• 1) 

3.133 

82) 

2.758 

83) 

1 .026 

84) 

1 .321 

85) 

3.4C8 


6) 

3.530 

7) 

4.175 

S) 

3.790 

9) 

3. 530 

10) 

3.635 

16) 

4.29U 

17) 

3.165 

18) 

4.370 

19) 

4.465 

20) 

9.395 

26) 

4.7a.) 

27) 

5.610 

28) 

3.305 

29) 

3.560 

30) 

3-215 

36) 

3.1ft) 

37) 

5.750 

36) 

5.165 

39) 

.025 

40) 

3.293 

46) 

4.024 

47) 

4.7U) 

46) 

4.059 

49) 

4.2*4 

SO) 

3.010 

56) 

2.037 

37) 

2.978 

58) 

2.863 

59) 

2.107 

<o> 

1.211 

6G) 

3.634 

67) 

3.225 

60) 

5.746 

69) 

4.965 

70) 

4.933 

76) 

4.635 

77) 

3.664 

78) 

4.555 

79) 

3.704 

a)) 

2.177 


rounmnn 2 . _ p AW b Txwb , .‘ S7 - 92 - , - Pt^/Faw>» 1 Pr r /pA«bi^lZ 















F BBV 



hi . 

1 4 7 4 Z.* 

RTvOiU* STATIC 

fl*ESSCRES - 

KR , 

PSIG 










9) 

5.225 

• a- 

3.510 

1) 

0.3A) 

2) 

6.0^3 

3) 

e.en J 

4) 

6. OX) 

5) 

7.1ft) 

6) 

5.075 

73 

6.195 

6) 

3.743 

it)) 

11) 

4. JUS 

X 2) 

9.665 

13) 

5.60) 

141 

4.660 

15) 

3.310 

16) 

6.550 

17) 

6.803 

18) 

7.140 

19) 

6.675 

20) 

4.I(D 

*1) 

e.zyj 

22) 

7.885 

23) 

7.670 

24) 

6.840 

25) 

7.125 

26) 

6.975 

27) 

0.273 

28) 

6.515 

29) 

6.335 

30) 

7.105 

31) 

0.100 

32) 

0 . 5 a) 

33) 

8.671) 

34) 

8.1PU 

35) 

8.440 

36) 

7.065 

37) 

6.2ft) 

36) 

7.030 

38) 

.aa> 

ft)) 

7.606 

41) 

r.e’fl 

42) 

7.618 

43) 

7.548 

44) 

8.433 

45) 

6.942 

40 

5. TCP 

4 7) 

6.216 

46) 

6.396 

49) 

6.331 

50) 

3.406 

91) 

3.418 

52) 

4.304 

93) 

4.6-15 

54) 

3.624 

55) 

1.246 

56) 

2.f ‘0 

57) 

4.199 

56) 

3.809 

59) 

2.693 

60) 

2.322 

€1 ) 

9.631 

62) 

0.136 

63) 

6.300 

64) 

3.a;i 

65) 

4.630 

66) 

6.151 

67) 

6.1G8 

66) 

7.467 

60) 

6.293 

K) 

6.298 

?1> 

6.161 

72) 

4.600 

73) 

6.932 

74) 

6.717 

75) 

7,0)2 

76) 

7.052 

77) 

4.915 

78) 

7.307 

19) 

5.726 

ft)) 

3.233 

01 > 

3.784 

02) 

2.963 

63) 

1.051 

84) 

2.057 

85) 

4.973 












rnumrirM 

3 


P&Hb 

TV^b 3-7 'JZ 

*/ PkMb 

1.813 



■ 4 M2 l 

f » ft ft. 











* nr * 

% F„* 

4 *>.50 



1 3Z 55 * 

ftTVtKStK STATIC PRESSURES - 

- PSR , 

PSIO 









r 



>• - 


1) 

7. MS 

2) 

e.uu 

3) 

8.3)0 

4) 

6.215 

5) 

6.7U) 

6) 

6.475 

n 

6.830 

9) 

7.ftD 

9) 

0.395 

10) 

6.666 

It) 

9. JCU 

12) 

7.139 

13) 

6.793 

14) 

6.540 

13) 

4.380 

16) 

a. ais 

17) 

0.440 

10) 

0.300 

19) 

9.015 

20) 

5.775 

21) 

1O.0&9 

22) 

0.070 

23) 

9.665 

24) 

10.330 

23) 

6.9)1) 

26) 

8.835 

27) 

10.335 

28) 

10.275 

29) 

10.560 

30) 

9.535 

31) 

I0.5.M 

32) 

10.514 

33) 

10.435 

34) 

11.019 

33) 

11.828 

36) 

9.UU 

37) 

10.549 

36) 

9. 620 

99) 

.035 

ft)) 

10.345 

41) 

1Q.3CD 

42) 

9. GTS 

43) 

9.JI9 

44) 

9.363 

45) 

8.794 

46) 

7.4C2 

47) 

6.093 

46) 

7.467 

49) 

0.018 

50) 

5.140 

31) 

4.259 

52) 

6.171 

S3) 

3.546 

54) 

3.010 

55) 

1.917 

56) 

3.403 

57) 

4.960 

56) 

5.360 

59) 

3.579 

60) 

2.696 

61) 

0.042 

C2) 

0.078 

63) 

7.616 

64) 

7.596 

65) 

5.636 

GC) 

7.24 7 

67) 

10.490 

66) 

9.665 

69) 

8.694 

70) 

10.493 

71) 

0.428 

72) 

9.676 

73) 

6.669 

74) 

8.904 

73) 

6.246 

76) 

6.604 

77) 

0.917 


6.544 

79) 

7.157 

<U> 

4.419 

61) 

S.6tt 

62) 

4.030 

63) 

1.927 

64) 

3.066 

85) 

6.912 













RUN NO. >&' 


CONFIGURATION 


SET* RACK » 9o °Q 


O Q 

*TJ g 

Si 

so g; 



CONDITION — | pAHb I4.U15 TAwb 4o 6o R./p^h I-AIT Ty r /P Awa 1*22 














7m 

= R.&W 

_4_L 

S7 


Pi/ 

1 O P 

fiEVD.£/T» STATIC 

WESURES - PSfi , 

Fsrc 









” 





1) 

4.273 

2) 

4.613 

3) 

4.363 

4) 

4.4ar 

5) 

4.465 

6) 

3.313 

n 

4.173 

•) 

3.745 

9) 

3.930 

10) 

3.655 

11) 

3.205 

12) 

4.295 

13) 

3.530 

14) 

9.440 

15) 

2.13) 

16) 

4.273 

17) 

3.133 

18) 

4.340 

19) 

4. 430 

20) 

3.300 

21 ) 

3.313 

22) 

3.*CU 

23) 

3 . 105 

24) 

5.Ut,i5 

25) 

4.995 

26) 

4.710 

27) 

3.6K) 

28) 

5.295 

29) 

3. 545 

SO) 

5.3J5 

31) 

3.430 

32) 

s.tci 

33) 

5.355 

34) 

3. 650 

95) 

5.a:5 

96) 

3.1*0 

37) 

5.743 

38) 

3.153 

39) 

.CU) 

40) 

5.205 

41 ) 

5.2 73 

42) 

3. VI) 

43) 

4.4VX) 

44) 

4,9a - . 

45) 

5.035 

46) 

3.994 

47) 

4.603 

48) 

4 .019 

49) 

4.250 

SO) 

3.003 

31) 

2.40? 

32) 

3.374 

33) 

3.053 

54) 

2.71.8 

55) 

.976 

56) 

2.C1T? 

57) 

2.953 

58) 

2.fti3 

39) 

2.052 

60) 

1.196 

Cl) 

3. 7b4 

62) 

4.449 

63) 

4 .034 

64) 

4 . LV14 

65) 

2.973 

66) 

3. Oil 

67) 

3.190 

68) 

3. 736 

60) 

4.900 

70) 

4 .HOO 

ri) 

4.350 

T2) 

3.343 

73) 

4.6U) 

74) 

4. HI) 

75) 

4.274 

76) 

4.573 

77) 

3.654 

7»> 

4.343 

79) 

3.679 

60) 

2.157 

an 

3.193 

62) 

7. 748 

63) 

1 .016 

64) 

1 .906 

85) 

3.539 









CONDITION _ 2 pAMb_LlJil£ 




Pr f /PAMkJJi£2 


lVr/PAHbi£2£ 


RTVlXSOi STATIC 

fRESSUUS - 

FSfl , 

FSIG 






7m 

1) 

e.>jo 

2) 

6.665 

3) 

7.013 

4) 

6.343 

3) 

7.170 

6) 

3.040 

7) 

111 

4. €25 

12) 

3.653 

13) 

6.1X0 

14) 

4.10 

IS) 

3.240 

16) 

6.433 

17) 

21) 

a. 120 

22) 

7.65 0 

23) 

7.R15 

24) 

8.723 

25) 

7.125 

26) 

6.840 

27) 

31) 

e.i-ai 

32) 

6. 375 

33) 

0.315 

34) 

8.10 

35) 

8.190 

36) 

6.933 

37) 

41) 

7.753 

42) 

7.373 

43) 

7.472 

44) 

8.296 

45) 

6.992 

46) 

3.716 

47) 

31) 

3.363 

52) 

4.409 

53) 

4.770 

54) 

3.428 

55) 

1.081 

56) 

2.793 

37) 

«i> 

3.356 

62) 

€.096 

63) 

6.41.6 

64) 

3.786 

65) 

4.525 

6G) 

6.091 

67) 

71) 

6.C56 

72) 

4.650 

73) 

6.9ie 

74) 

6.e)7 

75) 

7.1)72 

76) 

6.927 

77) 

01) 

3.959 

621 

3.073 

83) 

1.196 

84) 

2.147 

85) 

5.761 





"F (Mr* 

45.40 

6.190 

6) 

3. 903 

6.ao 

18) 

7.385 

8.290 

28) 

8.370 

8.245 

38) 

7.0)1) 

6.191 

48) 

6. 466 

4.394 

58) 

3.929 

7.978 

CD) 

7.432 

4.90) 

78) 

7.318 



• h 

n* 

9) 

3.150 

lO) 

19) 

6.613 

20) 

29) 

0.455 

30) 

39) 

.au 

40) 

49) 

6.126 

30) 

59) 

2.598 

60) 

60) 

0.413 

TO) 

79) 

5.480 

60) 


1479 ^* 

5.16U 
4 .045 
7.095 

r.na 

3. 333 
2.177 
t.iu 
J.JJ5 


CONDITION. 

3 


PAMb J 

14.1,15 

TVwb 41. >S 

Pt*/P**«b 

to 13 



WTVO.S ER STATIC 

PRESSIACS 

- rUi , 

=SIG 






* ry - - 

7m T* 00 v 

42. 74 


■ ,r r ’ • 
F «/. 

Iflsis’' 

1) 

r.nu 

2) 

f .900 

3) 

8.225 

4) 

8.160 

5) 

8.710 

6) 

6.495 

n 

6.640 

0) 

7.210 

9) 

6.453 

10) 

6.160 

SI) 

9.605 

12) 

€.760 

13) 

6,a.S 

14) 

6.515 

13) 

4.295 

16) 

8.375 

17) 

7.960 

10) 

6.12) 

19) 

0.995 

2}) 

3.730 

zu 

10.630 

22) 

€.645 

23) 

9.725 

24) 

10.445 

25) 

9.065 

26) 

8.910 

27) 

10.043 

28) 

10.493 

29) 

10.290 

30) 

9.553 

31) 

10.67*9 

3?) 10.270 

33) 

10.684 

34) 

10.759 

35) 

11.748 

36) 

9.135 

37) 

10.20) 

38) 

9.563 

39) 

.CUD 

40) 

10.305 

41) 

10.345 

42) 

8. 704 

43) 

9.214 

44) 

9.600 

43) 

8.679 

46) 

7.313 

47) 

7.538 

48) 

7.417 

49) 

0.073 

SO) 

5.083 

91) 

4.349 

52) 

S.C06 

53) 

3.506 

54) 

4.990 

35) 

1.737 

56' 

3.433 

37) 

4.720 

38) 

5.343 

39) 

3.589 

ft}) 

2.653 

61) 

6 m*i\f 

621 

7. 773 

63) 

7.643 

64) 

7.578 

65) 

5.511 

66) 

7.4U2 

67) 

10.550 

68) 

9.1)5 

re) 

0.619 

*» 

10.505 

n> 

a.?33 

72) 

3.676 

75) 

8.729 

74) 

8.554 

75) 

6.148 

76) 

8.674 

77) 

6.642 

78) 

0.654 

79) 

6.742 

A)) 

4.304 

an 

9.561 

82) 

4. 710 

63) 

1 .827 

84) 

2.813 

85) 

6.PG2 













cn 

ND 


RUN NO. 182 


coNncuiwnoH 

27 


«CT> BACK 

8t>00 





CONDITION. 

2 

-- -■ 

PAMb_ 

1 ^ ■ fcol 

T^b 44 52 

Rr^/PA*ob — 

1 . <*22 

«S2* 

KTVCKSOi STATIC 

PRESSURES - 

FSk , 

rsiG 






% 

P*e« 

SO 

.8$ 




146.78* 

u 

«.UX> 

2) 

6. 565 

3) 

7.135 

4) 

6.73U 

5) 

7.295 

6) 

*.113 

7) 

3.965 

8) 

6.180 

9> 

3.903 

107 

5.330 

I * 1 

4.?7U 

12) 

3.32U 

13) 

6.17U 

14) 

0.67U 

15) 

3.620 

16) 

6.27U 

17) 

6.6913 

18) 

7.303 

19) 

6.745 

20) 

4.003 

?1> 

r.scs 

22 ) 

7.733 

23> 

7.?a> 

24) 

8.695 

25) 

6.905 

26) 

6.700 

27) 

8.165 

26) 

8.20U 

29) 

0.3713 

30) 

6.955 

31 > 

7.973 

»> 

8.3U3 

33) 

8. OS) 

34) 

8.2MJ 

35) 

8.170 

36) 

6.903 

37) 

a.ao 

38) 

6.600 

39) 

-.0(0 

40) 

7.808 

41) 

r.aia 

*C) 

7.393 

43) 

7 37 

44) 

8.303 

05) 

6.807 

46) 

5.871 

47) 

6.366 

46) 

6.572 

49) 

6.376 

50) 

3.824 

91) 

3. Tfc 4 

X) 

s.ieo 

53) 

3.V.0 

54) 

4.330 

55) 

3.273 

56) 

3.790 

57) 

5.626 

56) 

3.766 

39) 

3.335 

0)> 

3.756 

61) 

5.X5 

X) 

6. XT 

63) 

6.476 

64) 

6.061 

65) 

6,737 

66) 

o.oo 

67) 

7.037 

68) 

7.067 

69) 

8.500 

)U> 

0.393 

fl) 

• .3*7 

72! 

4 . 3(14 

73) 

7.543 

74) 

7.0.2 

75) 

8.123 

76) 

6.356 

77) 

6. 126 

78) 

7.427 

79) 

5.480 

80) 

3.714 

•1) 

3. £24 

6?) 

i.m 

63) 

3.3ea 

64) 

5.876 

85) 

6.677 












CONDITION. 

3 


b A4.^i 

Tw-tb 44.48 

R./PamU 1 

.ftlS" 


o _ /o w l.feTO 

SCW.SO) STATIC 

mESSCKES 

- FSR * 

PSIO 






1 I 

% 

- w ■ . . 

48.29 


■ r/ - 

■ Vs. 


1) 

7.233 

2) 

7.943 

3) 

6.233 

4) 

8.330 

3) 

8.895 

6) 

3.2ZD 

T) 

6.43U 

6) 

7.355 

9) 

6.730 

10) 

6.213 

11) 

3.3A) 

12) 

6. 7U5 

13) 

6.6-15 

14) 

6.600 

15) 

4.630 

16) 

8.210 

i '« 

8. CEO 

18) 

0.140 

19) 

6.990 

20) 

3.760 

m 

i;).309 

22) 

fl. 60) 

23) 

9.735 

20) 

10.310 

25) 

s.ua) 

26) 

8.935 

27) 

10.155 

28) 

10.395 

29) 

10.350 

30) 

9.635 

31) 

111. 714 

iP) : 

10.360 

33) 

lo . a*4 

30) 

10.830 

35) 

1 1 .828 

36) 

9.000 

37) 

10.395 

38) 

9,665 

39) 

-.060 

40) 

10.393 

41) 

10.4C5 

4*?) 

B.879 

43) 

9.354 

44 ) 

9.750 

45) 

8.929 

40 

7. 728 

47) 

7.868 

48) 

7.773 

49) 

6.413 

SO) 

5.666 

51) 

4.613 

52) 

6.371 

53) 

6.547 

30) 

6.0C6 

55) 

4.284 

56) 

4.90) 

57) 

6.406 

38) 

7.452 

39) 

6.236 

07) 

6.817 

61) 

6.461 

GDI 

6.013 

63) 

8.183 

60) 

7.0)3 

65) 

8.058 

66) 

5.076 

67) 

10.1SJ 

68) 

9.805 

69} 

6.824 

70) 

10.333 

fl> 

6. £44 

W) 

3.285 

73) 

9. GPU 

70) 

10.215 

75) 

8.880 

76) 

9.965 

77) 

6.799 

78) 

6.674 

79) 

6.466 

80) 

4.563 

61) 

3.331 

«?) 

3.306 

83) 

4.4CO 

84 ) 

7.112 

85) 

7.968 












CONDITION PAMb T>»*»b ftr/P**b 




RUN NO. >63 


CONF IGURKHON XT 


SET- RA.CK ■ 9oo ° 




Ttwh 44. IU 


Pr./pAVtb 1-417 
% Peso 


WPam®JJ££ 


CONDITION PaxiV* «A,(»ol 


WEVChsCK static 

PRESSURES - 

PSA , 

PSIC 

SI 

4. CCS 

2) 

4 . 73U 

3) 

4.435 

4) 

11) 

3.013 

12) 

4.265 

13) 

3.CU3 

1*1) 

21 j 

5,540 

22) 

3.300 

23) 

5.0*15 

24) 

311 

3 . '23 

32) 

3.630 

33) 

5.3-15 

34) 

41) 

3,261 

42) 

3.245 

43) 

4.0GU 

44) 

31) 

2. 753 

52) 

3.CTa4 

53) 

3.619 

54) 

fl) 

3. 7U4 

C2) 

4.535 

63) 

4.304 

€4) 

«> 

4.575 

72) 

3.016 

73) 

4.925 

74) 

•1) 

3.136 

621 

3.066 

63) 

2.177 

64) 


4.510 

5) 

4.555 

6) 

2.325 

n 

4.073 

3. 533 

15) 

2.365 

16) 

4.2139 

17) 

5.140 

4.903 

25) 

4.9G5 

26) 

4.7a) 

27) 

3. 370 

5.640 

35) 

3 .805 

36) 

S.1SU 

37) 

3.735 

5.CX.5 

45) 

5.015 

46) 

4.094 

47) 

4.7*3 

3.343 

55) 

2.127 

56) 

2.603 

37) 

3.634 

4.219 

65) 

4.389 

66) 

s.atj 

67) 

4. 645 

5.40 

75) 

4.775 

76) 

5.125 

77) 

4.525 

3.679 

85) 

4.139 








B> 

3 .920 

9) 

3.9DS 

io> 

3.670 

18) 

4.365 

19) 

4.435 

Z)> 

3.400 

in) 

3.255 

29) 

3.520 

30) 

3.210 

36. 

5.150 

39) 

-.070 

40) 

3.283 

48) 

4.219 

49) 

4.394 

30) 

3.298 

58) 

3. 909 

59) 

3.453 

a.) 

3.809 

68) 

5.711 

69) 

4. 770 

70) 

4.903 

78) 

4.503 

79) 

3.764 

CO) 

2.252 


CONDITION 2: pAnb_l±f*,?l TA«b_±±*SL. Prf /PamU Rrr/pA»b-Lfl£ 


WVOuSOi STATIC 

Rxssoui - Fsr, , 

FSIG 







°?o 

'SO 

■ 99 



I4S6S * 

1) 

6.103 

2> 

6.553 

3) 

7.015 

4) 

6.6PO 

5) 

7.24U 

6) 

4. 

.103 

7) 

5.945 

8) 

6.073 

9 ) 

3.485 

io> 

5.480 

11) 

4.293 

12) 

3.490 

13) 

6.070 

14) 

4.600 

15) 

3.au 

16) 

6, 

.270 

i n 

6.635 

18) 

7.225 

19) 

6.740 

20) 

4 .060 

21) 

7.663 

2 Z) 

7.670 

23) 

7.630 

24) 

8.645 

25) 

6.905 

20) 

6, 

.710 

27) 

8.135 

28) 

8.235 

29) 

6.280 

30) 

6.955 

31) 

14.035 

32) 

8.450 

33) 

8.401 

34) 

8.185 

35) 

8.210 

36) 

6. 

,snu 

37) 

8.150 

38) 

6.845 

30) 

-.D7U 

«'•> 

7.783 

41) 

r. no 

42) 

7.533 

43) 

7.342 

44) 

8.273 

45) 

6.832 

46) 

5. 

876 

4 7) 

6.316 

48) 

6.421 

49) 

6.366 

30) 

3.854 

31) 

3. 794 

52) 

3 135 

33) 

3.240 

54) 

4.354 

35) 

3.253 

56) 

3. 

799 

57) 

5.771 

58) 

5.681 

39) 

5.305 

60) 

5.666 

61 ) 

3.363 

62) 

6.490 

63) 

6.41.11 

64) 

6.G01 

65) 

6.727 

66) 

4 . 

640 

67) 

7.452 

£8) 

7.0J2 

89) 

6.423 

70) 

8.413 

71) 

6.357 

72) 

4.444 

73) 

7.487 

74 ) 

7.017 

75) 

8.023 

76) 

6. 

338 

77) 

6.136 

78) 

7.302 

79) 

3.420 

80) 

3. €84 

61) 

3.929 

62) 

3.804 

63 J 

3.358 

64 ) 

5.821 

65) 

6.632 













CONDITIO N 3 PAVlb 14 (boo TV^ib 44.? g. FL n /p.^t. I -BIT ft., />>...>. M*U 














?o 

P*6 V 

4-8.96 



I 8 2.6 9^ 

R£VOtSEK STATIC 

PRESSURES 

- PSR , 

PSI6 











7 

•a 


1) 

7.25U 

2) 

8.030 

3) 

8.315 

4) 

8.365 

5) 

8.863 

6) 

5.210 

r> 

6.550 

6) 

7.430 

9) 

6.765 

10) 

6.833 

11> 

3.2130 

12) 

6.905 

13) 

6.715 

14) 

6.630 

15) 

4.680 

16) 

8.10) 

17) 

6.235 

18) 

6.210 

19) 

6.990 

&)> 

5.775 

21) 

lO. €24 

22) 

8.905 

231 

9.795 

24) 

10.255 

25) 

6.970 

26) 

8.910 

27) 

10.330 

28) 

10. SCO 

29) 

30.420 

30) 

9.655 

31) 

10.6>4 

32) 

10.4OJ 

33) 

10.564 

34) 

10.884 

35) 

11.823 

36) 

9.060 

37) 

10.519 

38) 

9.660 

39) 

-.065 

40) 

10.400 

41) 

10.413 

42) 

9.044 

43) 

9.394 

44) 

9.6)0 

45) 

6.fC4 

46) 

7.6T8 

47) 

6.120 

48) 

7.618 

49) 

6.353 

50) 

3.671 

31) 

4.750 

52) 

6.5 er 

53) 

6.577 

54) 

6.021 

55) 

4 ,309 

56) 

4.90) 

57) 

6.562 

58) 

7.477 

59) 

6.246 

60) 

7.092 

61) 

6.456 

62) 

8.073 

63) 

8.213 

64) 

7.818 

65) 

8.448 

«> 

5.576 

67) 

10.075 

68) 

10.075 

69) 

8.884 

70) 

10.525 

71 ) 

9.034 

72) 

3.205 

73) 

9.740 

74) 

10.300 

75) 

8.919 

76) 

9.930 

77) 

6.889 

78) 

8.569 

79) 

7.072 

80) 

4.645 

61) 

3.611 

62) 

3.5G1 

63) 

4.494 

84) 

7.217 

85) 

7.663 












cr> 

co 



RUN NO. JM 


CONFIGURATION 2.1 


BET- BACK e)5o <> 


CONDITIONS PAMt. >4.<.oo TA«b_£diL*L. P>-/P^h I 41 4 VVr/PAfoB J3M. 


RCVl„SCR STATIC 

PRESSURES - 

Psr< . 

PSIG 







Fug,, 

44 .‘>7 



10 4 g 9 * 

1) 

4.0CU 

2) 

4.7CO 

3) 

4 41G 

4) 

4.430 

5) 

4.555 

6) 

2.929 

t> 

4.080 

8) 

3.835 

9) 

3.609 

W&, 

10) 

3.625 

11) 

3. 050 

12) 

4.325 

13) 

3.565 

14) 

3.485 

15) 

2.375 

16) 

4. 305 

17) 

5.165 

18) 

4.320 

19) 

4.370 

Zli) 

3. 400 

z\ > 

5.3?5 

22) 

5.365 

23> 

5.015 

24) 

4.875 

25) 

4.97U 

26) 

4. 700 

27) 

5.505 

28) 

5.a;5 

29) 

3.455 

3U) 

5.120 

31) 

3 933 

32) 

5.585 

33) 

5.285 

34) 

5.503 

35) 

3.760 

36) 

5. HI) 

37) 

5. 7U) 

36) 

5.120 

39) 

.ooo 

4U) 

3.365 

41) 

3.300 

42) 

3.335 

43) 

4.345 

44) 

5.005 

45) 

5.105 

46) 

4.214 

47) 

4.840 

46) 

4.274 

49) 

4.414 

9U> 

3.368 

5i ; 

z.eca 

32) 

3.904 

53) 

3.674 

54) 

3.378 

55) 

2.222 

56) 

2.773 

57) 

3.934 

56) 

3. *79 

59) 

3.519 

cu> 

3.659 

61) 

3.614 

6?) 

4.640 

63) 

4.414 

64) 

4.a>9 

65) 

4,499 

66) 

3.133 

67) 

4.610 

66) 

5.646 

69) 

4.60) 

70) 

4.915 

n ) 

4.670 

72) 

3.113 

73) 

4.905 

74) 

3. nil 

75) 

4.9U) 

76) 

3.140 

77) 

4.630 

78) 

4.620 

79) 

3.619 


2.352 

61) 

3.236 

62) 

3 .178 

63) 

2.282 

64) 

3.754 

85) 

4.259 












CONDITION. 

2 


pAflb 

Oo 

TAMb _44.y<* 

Fr«/Ru*k 1 

(.(9 


R.. /p.^k ISZU 

R£Vt*9LH STATIC 

PRESSURES - 

PSR , 

PSIG 






i r 

% 

8 ' - — 

F«e 

*/ 49.2.1 


" T 

■ S 

r/ ■ 

>4. 

l 4 9 s 5 * 

11 

a.iaj 

2) 

6.463 

3) 

7.275 

4) 

6. 7/0 

5) 

7. 310 

6) 

4.J10 

r. > 

5.915 

a> 

6.330 

9) 

5.455 

10) 

3.655 

21) 

4.20) 

12) 

5.430 

13) 

6.325 

14) 

4.60) 

15) 

3.550 

16) 

6.235 

IT) 

6.665 

16) 

7.530 

19) 

6.750 

20) 

4.010 

21 > 

.*.823 

Z2) 

7.71U 

23) 

7.665 

24) 

8.703 

25) 

7.075 

26) 

6. an 

27) 

8. 170 

28) 

8.145 

29) 

6.345 

30) 

6.925 

31) 

a.itx) 

32) 

fl. 465 

33) 

6.340 

34) 

8.20) 

35) 

8.61U 

36) 

6.885 

37) 

8.260 

38) 

6.850 

39) 

.015 

40) 

7.643 

41) 

r.ecB 

42) 

7.643 

43) 

7.703 

44) 

8.358 

45) 

6.962 

46) 

5.9-16 

47) 

6.542 

48) 

6.937 

49) 

6.466 

50) 

3.929 

31) 

3.<U9 

32) 

5.301) 

53) 

5.746 

54) 

4.449 

55) 

3.343 

56) 

3. 869 

57) 

5.636 

58) 

6.036 

59) 

5.460 

60) 

5.936 

«1) 

3.4J0 

6?) 

6.4*36 

63) 

6.747 

64) 

6.251 

65) 

6.622 

66) 

4.700 

67) 

7.332 

68) 

7.212 

69) 

6.694 

Jli) 

6.346 

71) 

«. 737 

72) 

4.434 

73) 

7.492 

74) 

7.U32 

75) 

8.363 

76) 

6.330 

77) 

6.216 

78) 

7.573 

79) 

3.821 

80) 

3.724 

ax) 

3.964 

62) 

3.663 

83) 

3.453 

84) 

6.041 

65) 

6.£07 












CONDITION. 

3 


PAMb_ 

A boo 

TXwb 44 28 


1.613 



REVERSER STATIC 

H1ESSIKCS 

FSfi , 

PSIG 






• ri 
% 

F*e</ 

47. 



- • * m » 

V*. 

( 96Z6 * 

1) 

7.235 

2) 

8.235 

3) 

8.400 

4) 

8.415 

5. 

8.985 

6) 

5.125 

T) 

6.610 

8> 

7.460 

9) 

6.770 

lO) 

7.003 

t<) 

3.070 

12) 

7.315 

13) 

6.815 

14) 

6.565 

15) 

4.6B5 

16) 

7.965 

IT) 

8.770 

18) 

8.295 

19) 

9.863 

20) 

5.805 

21) 

10.574 

22) 

9.260 

23) 

9.785 

24) 

10.075 

25) 

9.130 

26) 

8.895 

27) 

10.529 

28) 

10.165 

29) 

10.465 

30) 

10.195 

31) 

10.969 

32) 

10.659 

33) 

10.320 

34) 

10.859 

35) 

11.633 

36) 

9.085 

37) 

10.674 

38) 

10.125 

39) 

.005 

40) 

10.420 

41) 

10.435 

42) 

9.439 

43) 

9.379 

44) 

9.439 

45) 

9.049 

46) 

7.603 

47) 

8.674 

48) 

7.688 

49) 

8.188 

S3) 

5.821 

51) 

4.660 

52) 

7.047 

53) 

6.632 

54) 

5.966 

55) 

4.459 

56) 

4.890 

57) 

6.897 

56) 

7.477 

59) 

6.336 

60) 

7.377 

•1) 

6.461 

62) 

8.263 

63) 

8 .2.18 

64) 

7.858 

65) 

8.498 

66) 

5.581 

671 

9.825 

68) 

10.035 

69) 

9.119 

TO) 

10.500 

71) 

9.269 

72) 

5.205 

73) 

9.545 

74) 

10.090 

75) 

8.969 

76) 

9.845 

77) 

9.039 

78) 

8.629 

79) 

7.422 

80) 

4.775 

•1) 

5. 746 

82) 

5.776 

83) 

4.623 

84) 

7.352 

85) 

7.87T 













RUN NO LM 1 


CONFIGURATION 2T 


%ET-fcACK • 9500 



V 




CONDITION L 


pAMb_L±±se_ t>hi> 44 .s(» Pr^/pAMbJLlII 


Prr/P* 1 ** 1 •~ se<> 


wtvi 

r 4* STATIC 

fT£SSl*£S - 

FST, , 

FSIC 







44, 


V 

1) 

4 . Ill) 

2) 

4.820 

3) 

4.455 

4) 

4.SJU 

3) 

4.625 

6) 

2.955 

n 

4.130 

6) 

3.80) 

91 

3.720 


U) 

3.075 

12) 

4.3a) 

13) 

3.595 

14) 

3. XV 

15) 

2.425 

16) 

4.335 

17) 

3.240 

16) 

4.355 

19) 

4. 4Q0 

a>> 

21) 

3.330 

22) 

5.420 

23) 

5.050 

24) 

4.695 

25) 

5.010 

26) 

4.720 

27) 

3.550 

26) 

5.20) 

29) 

5.405 

3D) 

31) 

3. 3/5 

32) 

5. €20 

33) 

5.325 

34) 

5.565 

35) 

5.760 

30) 

5,ia> 

37) 

5. 735 

36) 

3.145 

39) 

.OS 5 

4L>> 

42) 

5.410 

42) 

5.5tXi 

43) 

4.905 

44) 

5.003 

45) 

5.130 

46) 

4.224 

47) 

4.6)0 

46) 

4.329 

49) 

4 . 429 

3U> 

31 > 

z ero 

52) 

4.014 

53) 

3.719 

54) 

3.393 

55) 

2.24? 

50) 

2.793 

57) 

3.974 

56) 

4.H24 

59) 

3. SCO 

cut 

«1) 

3.824 


4 . €>85 

63) 

4.454 

64) 

4.329 

65) 

4 . 540 

66) 

3.153 

C7) 

4.63) 

66) 

3.901 

60) 

5.CIU 

Rj) 

71) 

•1) 

4 705 
3 2C8 

72) 

e?) 

3.128 
3. 1 78 

73) 

83) 

5.0J5 

2.3U7 

74) 

84} 

3.516 

3.794 

75) 

65) 

4.960 

4.334 

76) 

5.190 

77) 

4.63) 

7b) 

4.7a) 

79) 

3.644 

SO) 


10 7 1 ft 


*? 


3.690 

3.405 
5.145 

5.405 
3.363 
3.&'3 
4.9-« 
2.407 


condition z PAHb.J,±l^, ^ ., TAMb^l_lL. fy^/r^k ,1- V g2 - ty r /p*»«b , st9 


KEVO,f4)t STATIC 

RXSStKES - 

FSR , 

FSIG 






°7. 


49.0ft 



14681^ 

1) 

6.053 

2) 

6.565 

3) 

6.725 

4) 

6.675 

5) 

7.ai5 

6) 

4.140 

n 

5.9UU 

8) 

5.790 

9) 

5.530 

10)“ 

5.320 

ID 

4.455 

12) 

3 .480 

13) 

5.785 

14/ 

4.870 

15) 

3.555 

16) 

6.425 

17) 

6.595 

18) 

6.890 

19) 

6.930 

ai) 

4.150 

21) 

7.90i 

22) 

r.6ai 

23) 

7.43J 

24) 

8.665 

25) 

7.0)0 

26) 

7.0*0 

27) 

8. ICO 

28) 

8.295 

29) 

8.075 

30) 

7.165 

31) 

6.<?5 

32) 

8.313 

33) 

6.495 

34) 

7.970 

35) 

0.795 

36) 

r.zxi 

37) 

7.9(30 

36) 

7. no 

39) 

• OlO 

40) 

7.328 

41) 

7.838 

42) 

7.523 

43) 

7.212 

44) 

8.378 

45) 

7.G37 

46) 

6.120 

4 7) 

6.321 

46) 

6.271 

49) 

6.672 

JO) 

4.094 

31) 

4.064 

5?) 

3.175 

53) 

5. 190 

54) 

4.660 

55) 

3.366 

56) 

3.944 

57) 

5.791 

58) 

5.666 

59) 

5.405 

TO) 

5.606 

41) 

3.581 

621 

6.547 

63) 

6.366 

64) 

6.236 

65) 

6.817 

66) 

4.870 

67) 

7.728 

60) 

7.022 

69) 

6.248 

70) 

8.639 

71) 

6.762 

72) 

4.605 

73) 

7.663 

74) 

7.1X2 

75) 

7.873 

76) 

8.466 

77) 

6.441 

78) 

7.352 

79) 

5.490 

60) 

3.6T4 

eu 

4.1X0 

62) 

4.019 

63) 

3.403 

84) 

5.916 

85) 

6. 702 












CONDITION__5_ PllMb IfLgSS TX^b_±l_ll_ Elp/P^fa 1819 ftr/fWwb L±ig 


KLVUnSCK static 

RiCSSUkES - 

■ FOfi , 

PSIG 






*7* Frbv ^ 6 ■ 

ftz 


hi 

- J 

at, tv* 

1) 

7.20) 

2) 

6.073 

3) 

8.370 

4) 

8.425 

5) 

9.010 

6) 

5.195 

77 

6.545 

8) 

7.460 

97 

6. 710 

lO) 

6.410 

ID 

3.225 

12) 

7. CCD 

13) 

6.775 

14) 

6.650 

15) 

4.G45 

16) 

8.130 

17) 

6.365 

187 

8.265 

19) 

9.025 

20) 

5.775 

21) 

10-634 

2?) 

9. CCS 

23) 

9.815 

24) 

10.280 

25! 

9.155 

26) 

9.015 

27) 

10.330 

28) 

10.335 

29) 

10.475 

307 

9.96D 

51) 

11.079 

32) 

10.490 

33) 

10.465 

34) 

10.949 

35) 

11 .678 

36) 

9.165 

377 

10.5U9 

36) 

9.965 

39) 

.015 

40) 

10.525 

411 

10.540 

42) 

9.14* 

43) 

9.419 

44) 

9.590 

45) 

9.160 

46) 

7.6.18 

47) 

8.336 

46) 

7.923 

49) 

0.373 

JO) 

5.906 

31) 

4.ee5 

52) 

6.652 

53) 

6.697 

54) 

6.131 

55) 

4.449 

56.’ 

>73 

577 

6.712 

56) 

7.553 

59) 

6.311 

60) 

7.102 

61 > 

6.372 

C?> 

8.183 

€3) 

8.283 

64) 

7.323 

05) 

8.574 

66) 

• cBl 

ffl 

10.095 

60) 

10.340 

e» 

9. CUD 

707 

10.635 

71 > 

9.184 

72) 

5.315 

73) 

9.610 

74) 

10.570 

75) 

8.994 

76) 

9.865 

771 

9.049 

78) 

8.929 

79) 

6.622 

*07 

4 eso 

61) 

5.656 

82) 

5.756 

83) 

4.595 

84) 

7.277 

65) 

8.053 












cr> 

cn 



CTi 

<Ti 


RUN WO. J8j£__ eONFVCURKnoN 27 SET- BACK 9500 

CONDITION ! pAMb »4-<*>o TAwb AA.SU I 4>8 t-383 


RCVtKSER STATIC 

PRESSURES - 

PSfi , 

PSIG 






% 

T- R6u 

4 4 54 




1) 

4 . tC<5 

2) 

4.8JO 

3) 

4.445 

4) 

4.535 

5) 

4.615 

6) 

2.965 

7) 

4.130 

8) 

3.665 

9) 

3 72D 

io> 

3.645 

>1) 

3.075 

12) 

4.30) 

13) 

J.au 

14) 

3.510 

15) 

2.435 

16) 

4.340 

17) 

5.235 

18) 

4.365 

19) 

4.990 

2J> 

3.4a) 

21) 

3.3 JU 

22) 

3.415 

23) 

5.065 

24) 

4.80) 

25) 

5.010 

26) 

4.745 

27) 

5.50) 

28) 

5.255 

29) 

5.903 

30) 

5.165 

3D 

3.63) 

32) 

3.640 

33) 

5.330 

34) 

5.00) 

35) 

5.70) 

36) 

5.135 

37) 

5.700 

36) 

5.170 

39) 

.C3G 

4D) 

5.445 

4D 

3.450 

42) 

3.410 

43) 

5. HJ5 

44) 

5.065 

45) 

5.155 

46) 

4.259 

4 7) 

4.895 

48) 

4.339 

49) 

4.4G0 

90) 

3.408 

91 > 

2. S' JQ 

32) 

4.044 

53) 

S.TirS 

54) 

3.418 

55) 

2.257 

56) 

2.806 

57 , 

3.969 

58) 

4.039 

99) 

3.909 

60) 

3.899 

•1) 

3 .04$ 

6 2) 

4. JUJ 

63) 

4.469 

64) 

4.334 

65) 

4.535 

66) 

3.168 

67) 

4.665 

68) 

5.906 

69) 

4.903 

70) 

4.9CU 

TD 

4. 733 

72) 

3.153 

73) 

5.045 

74) 

5.556 

75) 

4.9)0 

76) 

s.aa 

77) 

4.670 

78) 

4.685 

.97 

3.859 

80) 

2.417 

01) 

3.2*3 

a?) 

3.223 

83) 

2.317 

84) 

3.809 

65) 

4.334 












coNomoM l p^wb . tw» *° ': U2S _ 

REVtRSO< STATIC FIJ.SSIKCS - FGR , FSIG 49.79 » I S O S 7 ^ 


1) 

6.175 

2) 

6.575 

3) 

7.075 

4) 

6.725 

5) 

7.325 

6) 

4.140 

7) 

5.975 

8) 

6.130 

9) 

5.505 

10) 

4.965 

11) 

4.373 

12) 

5.515 

13) 

6.151) 

14) 

4.725 

15) 

3.570 

16) 

6.365 

17) 

6.675 

18) 

7.305 

19) 

6.780 

20) 

4.020 

21) 

7.93U 

22) 

7.725 

23) 

7.690 

24) 

8.735 

25) 

7.155 

26) 

6.955 

27) 

8.205 

28) 

a.: 30 

29) 

8.320 

30) 

7.J5U 

31) 

0.380 

32) 

0.4‘JU 

33) 

a. an 

34' 

8.195 

35) 

8.650 

36) 

7.140 

37) 

8.1)0 

39) 

7.060 

39) 

.025 

40) 

7.9X3 

41) 

7.93a 

42) 

7.701 

43) 

7. S43 

44) 

8.433 

45) 

7.ae 

46) 

6.121 

47) 

6 .a )2 

48) 

6.697 

49) 

6.527 

50) 

3. 909 

SI) 

3.934 

52) 

5.295 

53) 

5.536 

54) 

4.510 

55) 

3,313 

56) 

3.934 

57) 

5.906 

50) 

5.661 

59) 

5.455 

60) 

5.4135 

•1) 

3.5C6 

€2) 

6.617 

63) 

6.9.12 

64) 

6.271 

65) 

6.967 

66) 

4.910 

67) 

7.538 

68) 

7.127 

€9) 

8.589 

70) 

6.034 

71) 

6. 7C2 

72) 

4. CTO 

73) 

7. 703 

74) 

7.097 

75) 

8.233 

76) 

8.493 

77) 

6.316 

78) 

7.578 

79) 

4.955 

R)) 

3.C69 

ei) 

3.934 

62) 

3.669 

63) 

.7.413 

84) 

5.836 

85) 

6.902 












CONDI no w 1 PAMb j±^l_ TA»ob 44 I a FL n /p^ j_gLLZ ftr/»Vib 1 


REVCT.SCIt STATIC 

fTvESSUvJES - 

■ FOR . 

FSIC 






°7<> f**ev 

4?.U 



IS6 13 

1) 

7.265 

2) 

6.065 

3) 

8.340 

4* 

8.390 

5) 

8.965 

6) 

5.180 

7) 

* 575 

8 ) 

7.425 

9) 

6.735 

10) 

6.400 

it) 

5.230 

12) 

7.030 

13) 

6.755 

14} 

6.615 

15) 

4.630 

16) 

8.1U0 

S7 

h 380 

18) 

8.230 

19) 

8.940 

20) 

5.785 

21) 

10 . 564 

22) 

9. CEL) 

23) 

9.750 

24) 

10.185 

25) 

9.135 

26) 

8.990 

r 

315 

28) 

10.265 

29) 

10.430 

30) 

9.965 

31 ) 

11 .004 

32) 

10.485 

33) 

10.415 

34) 

10.879 

35) 

11.788 

36) 

9.145 


10. i. 

.. ) 

9.930 

39) 

.025 

40) 

10. 500 

41) 

10.510 

42) 

9.184 

43) 

9.414 

44) 

9.5a) 

45) 

9.169 

46) 

7.818 

iT) 

6.3 


7.833 

49) 

8.313 

50) 

5.896 

51) 

4.655 

52) 

6.822 

53) 

6.657 

54) 

6.086 

55) 

4.439 

56) 

4.970 

3 

- 

1 

7.513 

59) 

6.316 

60) 

7.067 

61) 

6.5 42 

C2) 

6.173 

63) 

8.243 

64) 

7.893 

65) 

8.589 

66) 

5.681 

f; 


..) 

•■0.305 

69) 

9.019 

70) 

10.550 

rn 

9.154 

72) 

5.295 

73) 

9.795 

74) 

io.5ai 

75) 

8.984 

76) 

9.855 

7?^ 

\ 

78) 

8.834 

79) 

6.817 

80) 

4.685 

61) 

5.671 

62) 

5.741 

63) 

4.5 03 

81) 

7.247 

85) 

8.036 













RUN NO. J 12 


CONFVQURKnoH Jkl 


1.0000 



%rr-tt*CK 


CONOmoN 

1 


PikMh 

14 .599 

44.24 

Pr./pAMb_ 

MU 


TWPAMft 













% F«bw 

4Z.8& 


* w 6 

P*/4 

10911 ♦ 

drvthuj, static 

f*£SSCRES - 

FSH , 

PS1& 








— -■ 




' 4a 


1) 

4.15U 

2) 

4. (M3 

3) 

4. SIS 

4) 

4 . 5 a) 

3) 

4.685 

C> 

3.0)5 

7) 

4.153 

a> 

3.60) 

0> 

3.770 

10) 

3.703 

tl) 

3.1««5 

1<?> 

4.355 

13) 

3.61' 5 

14) 

3.410 

15) 

2.400 

ie> 

4.425 

17) 

3.243 

18) 

4.405 

1*) 

4.365 

2D> 

3.460 

« > 

3.375 

Z2) 

3.443 

23) 

3.010 

24) 

4.653 

25) 

s.cras 

20) 

4.720 

27) 

5.550 

29) 

5.20) 

29) 

5.435 

30) 

3.183 

31) 

3.37U 

3e> 

3-Cs.O 

33) 

3.330 

34) 

3.5)5 

35) 

s.eai 

30) 

5.140 

37) 

3.733 

36) 

5.10) 

39) 

.015 

40) 

5.433 

41) 

3.443 

42) 

3.4)0 

43) 

9 .01 S 

44) 

5.010 

45) 

5. HO 

46) 

4.200 

4 7) 

4.920 

46) 

4.409 

49) 

4.449 

0)1 

3.446 

51) 

2.'M 

52) 

4.074 

5.3) 

3.624 

34) 

3.42T) 

55) 

2.2C7 

50) 

2.846 

37) 

4.029 

58) 

4.059 

59) 

3.629 

O)) 

3.904 

«1 ) 

3.64*0 

€J> 

4.735 

63) 

4.513 

64) 

4.344 

65) 

4.5J5 

60) 

3.133 

67) 

4.80) 

60) 

3.65C 

69) 

3.133 

8)) 

4.913 

Tl) 

4. T7U 

72) 

3.190 

t$) 

s. cm 

74) 

3 . 4M 

75) 

S.ixu 

76) 

5,223 

77) 

4.670 

7B) 

4. 70) 

79) 

3,689 

an 

2.477 

•1) 

3.33d 

«?> 

3. 203 

63) 

2.332 

84) 

3. WO 

65) 

4.300 












CONDITION 

2 



14.599 

Ta*,W ^ 

Zo, 

Ra/PAMb. 

IGZt 


Rr./pAMb )>52L 













V. 

r« 

> F*y; 

«/ 46 97 



■ r * 
h. 

l 4 9 7 £ * 

RCVD.-/JV STATIC 

TUESSCREO - 

ttrt , 

PHIO 








— 






5) 

«.iai 

2) 

6.515 

3) 

7.083 

4) 

6.735 

3) 

7.263 

6) 

4.125 

7) 

3.955 

6) 

6.165 

9) 

1.523 

10) 

5.610 

111 

« . UKJ 

12> 

3.505 

13) 

6.165 

141 

4.770 

13) 

3.973 

16) 

6.32$ 

17) 

6. CCS 

16) 

7.283 

19) 

6.601 

20) 

4.055 

21) 

7.0U5 

22) 

7. 650 

23) 

7.630 

24) 

6.713 

23) 

7.00) 

26) 

6.675 

27) 

6.135 

28) 

0.210 

29) 

6.230 

30) 

7.105 

31) 

«.3T3 

32) 

6.445 

3') 

6.475 

34) 

6.135 

33) 

6.840 

36) 

7.165 

37) 

6.135 

38) 

6.97U 

39) 

.a.s 

40) 

6.013 

41) 

6.015 

42) 

7.676 

43) 

7.492 

44) 

6.443 

45) 

7.052 

46) 

5.136 

47) 

6.486 

46) 

6.677 

49) 

0.Q2 

50) 

4.024 

3«) 

4 .MM 

52) 

5 275 

33) 

3.536 

34) 

4.5CS 

55) 

3.353 

56) 

3.00 

37) 

5.671 

58) 

5.621 

39) 

3. 490 

60) 

3.686 

61) 

9.336 

62) 

6.612 

63) 

6.552 

64) 

6.266 

65) 

6.662 

66) 

4,663 

67) 

7,402 

68) 

7.052 

69) 

6.584 

JO) 

6.534 

711 

4.6TC 

72) 

4,a.5 

73) 

7.71.45 

74) 

7. IX 7 

73) 

6.228 

76) 

6.443 

77) 

6.340 

78) 

7.492 

79) 

9.641 

«U> 

3.739 

• 1) 

4 ,UM 

62) 

3 974 

83) 

3.463 

84) 

6,020 

83) 

6.787 












CONLiriON„ 

3 

P*Mb 

14 

.595) 

TXi*ib_ 

4-5.9 S 


.8 >9 


PVr/Pbwb 1 058 

REM.. a* STATIC TW-SSUIEO - 
• 1) 7.245 2) 6.293 3) 

, 

1.425 

RSIO 

4) 

6.4111 

5) 

6.075 

6) 

3.140 

■ 1 
% 
r> 

6.601 

_41 

6) 

.*fc 

7.505 

6) 

6.610 10) 

lfi7ZO V 

7.165 

11) 

5. US 

1?) 

7.363 

13) 

6.6)9 

14) 

6.573 

IS) 

4.75U 

16) 

7.950 

17) 

6.615 

16) 

6.315 

16) 

6.6JU 

83) 

5.6)0 

n> 

1.1.04 

22) 

9.320 

«) 

9 6.1) 

24) 

10. 04) 

25) 

9.ia; 

K) 

6.040 

27) 

10.614 

26) 

10.240 

26) 

10.529 

301 

10.355 

31) 

11 .(4T9 

32) 

10.719 

33) 

10.383 

34) 

10.93!) 

331 

11.738 

36) 

6.1*1 

67) 

10.724 

36) 

10.255 

90) 

.005 

A') 

10-3U0 

41) 

In. 515 

42) 

9.50) 

43) 

9.449 

44) 

9.4)4 

45) 

6.154 

46) 

7.756 

47) 

6.799 

46) 

7.673 

46) 

6.273 

90) 

5.631 

91 > 

4.705 

52) 

7.142 

S3) 

6.607 

34) 

6.056 

53) 

4,530 

56) 

6.919 

57) 

6.907 

S«> 

7.523 

59) 

6.366 

60) 

7.497 

61) 

6.517 

62) 

6.318 

63) 

6.276 

64) 

7.936 

65) 

0.539 

66) 

3.591 

67) 

9.67U 

66) 

IO.)UJ 

60) 

6.184 

TO) 

10.305 

71) 

6.424 

72) 

3. 250 

73) 

9.5)0 

74) 

10.765 

75) 

9.049 

76) 

6.903 

77) 

6.069 

TB> 

6.934 

79) 

7.503 

60) 

4.803 

61) 

5. 771 

62) 

5.696 

63) 

4.G8S 

64) 

7.427 

65) 

7.046 












<n 



CT> 

OO 


RUN NO. JL§6_ 


CONDITION. 


cowrvcuiwnoN. 

i 1AJSL2. 


27 


wt-back 10000 


T*Mte^Ll£. P T p/PA*^b_uL£_ ^t»/Paw 














% 


42 

.92 


P 1 

/ 

1 0 

KCVOCGOV STATIC mESSUlCn - 

MR . 

fSlG 







* 

m 



3* 



1) 

4.1115 

r> 

4. MU 

3) 

4.523 

4) 

4.363 

3) 

4.703 

6) 

3.010 

7) 

4.1 M 

• ) 

3.6)0 

•> 

3.763 

10) 

3.720 

11) 

3.1ft) 

12) 

4.361) 

13) 

3. AM 

14) 

3.313 

IS) 

2.311) 

16) 

4.440 

17/ 

9.269 

16) 

4.393 

If) 

4.365 

20) 

3.460 

?1) 

9. 411) 

22) 

5.403 

23) 

5.1X11 

24) 

4.603 

23) 

3.113 

26) 

4.730 

C7) 

3.370 

20) 

3.203 

26) 

5.433 

30) 

5.193 

3)) 

5.3JU 

32) 

s.tio 

33) 

3.323 

34) 

3.943 

33) 

3.6)3 

36) 

5.10) 

37) 

5.763 

36) 

3.250 

30) 

.010 

40) 

s.4ai 

41) 

9.405 

42) 

5.440 

43) 

3.013 

44) 

3.033 

45) 

3.210 

46) 

4.329 

47) 

4.9SO 

46) 

4.424 

497 

4.444 

30) 

3. 460 

91) 

2. Of* 

12) 

4.1779 

33) 

3.61 ) 

54) 

3.43d 

33) 

2.2.4* 

36) 

2.663 

97) 

4.034 

36) 

4.034 

59) 

3.6S4 

ft') 

3.919 

«1> 

3.914 

62) 

4.TC5 

63) 

4,320 

M) 

4.3U 

65) 

4.610 

60) 

3.153 

• 7) 

4.670 

M) 

3.666 

69) 

5.10) 

TV.) 

4.913 

?1> 

4. 7B3 

72) 

3.213 

73) 

9.035 

74) 

3.020 

73) 

s.uo 

76) 

9.210 

77) 

4.703 

m> 

4.613 

79) 

S.P99 

a.) 

2.4U8 

• 1) 

3.350 

1C) 

3.214) 

63) 

2.357 

04) 

3.044 

63) 

4.419 












CONOrriON L— PAnb Taw* TVf/PAwh J.>i £ 


TUMXiCX STATU PUCSSl/ES 


1) 

6.090 

2) 

6.303 

3) 

II) 

4 . 4/10 

12) 

3.430 

13) 

21) 

7.970 

22) 

7.4M 

23) 

31) 

6.333 

32) 

6.10) 

33) 

41) 

7.900 

42) 

7.432 

43) 

511 

4.119 

32) 

3.1C3 

33 ) 

61) 

3.531 

62) 

6.406 

61 ) 

71) 

4.907 

72) 

4.633 

73) 

61) 

4.160 

62) 

4.169 

63) 


PSrt , 

P910 





e. ecu 

4) 

4.7VU 

5) 

7.145 

6) 

5. €63 

14) 

3.003 

15) 

3. Ml 

16) 

7.451) 

24) 

6.513 

23) 

7.1)0 

26) 

6.40) 

34) 

7.900 

33) 

9.«U 

36) 

7.31 7 

44) 

6.323 

43) 

7,097 

40 

5.323 

94) 

4. 7M 

33) 

3.396 

30 

6.471 

64) 

6.291 

65) 

6.637 

60 

7. M3 

74) 

7.137 

73) 

7,763 

70 

3.0/4 

64) 

5.931 

63) 

6 667 



*7. F My 47,9* 


4.175 

7) 

5.763 

6 ) 

1. TOO 

•) 

6.430 

17) 

6.510 

16) 

6.745 

19) 

7.173 

27) 

7.633 

26) 

6.263 

29) 

7.265 

37) 

7.90) 

30) 

7.323 

30) 

6 .2)6 

47) 

6.326 

40) 

6.3«1 

49) 

3.959 

57) 

3.671 

56) 

3.761 

59) 

4.690 

■ 7) 

7,730 

10 ) 

7.1 or 

69) 

6.393 

77) 

6.307 

76) 

7.237 

79) 




5.535 

10) 

3.453 

7.0)3 

a» 

4.23D 

7.960 

SO) 

7.435 

.010 

40) 

7.966 

6.7U> 

SO) 

4,259 

3. 363 

60) 

3.706 

7.670 

70) 

6.599 

3.730 

60) 

3.604 


r/vuniTiriM 

3 


P&Mb 

OO 


43.30 

Prp/PAMb 

1.815 


IVr/pAMb «■ UU1 













/ 



H 


16 8 1 Z* 

M.VCKS0V STATIC Bi£S SIRES 

MR , 

MIG 








— — ■ ■ 

■ ■ 





1) 

7.233 

2) 

6. 1M 

3) 

6.360 

4) 

8.433 

5) 

6.040 

9) 

5.160 

7) 

6.730 

6) 

7.475 

9) 

6.780 

10) 

6.675 

ID 

S. 120 

12) 

7.2UU 

13) 

6.790 

14) 

6.613 

15) 

4.740 

16) 

6. U)S 

17) 

6.560 

19) 

0.260 

19) 

0.605 

a» 

3.615 

21) 

IO. 37V 

22) 

9.140 

23) 

9.763 

24) 

10.063 

23) 

6.ais 

20) 

6.903 

>7) 

10.490 

20) 

10.230 

29) 

10.440 

30) 

10.165 

SI) 

11 .0)9 

32) 10.309 

33) 

10 395 

34) 

10.694 

35) 

11.703 

30) 

9.1ft) 

37) 

10.994 

30) 

10.055 

30) 

.010 

40) 

10.40) 

41) 

10. SU) 

42) 

9.374 

43) 

9.444 

44) 

9.530 

45) 

8.274 

46) 

7.793 

47) 

6,509 

46) 

7.960 

49) 

0 323 

30) 

5.901 

St) 

4. TOO 

32) 

7.017 

53) 

6. M7 

54) 

6.091 

S3) 

4.409 

50) 

4.933 

57) 

6.657 

50) 

7.533 

59) 

6.3C0 

CO) 

7.162 

61) 

6.322 

62) 

8.243 

63) 

8,253 

64) 

7.690 

65) 

6.684 

60) 

5.611 

67) 

6,941, 

60) 

10.490 

60) 

6.004 

70) 

10.545 

71) 

6.304 

72) 

5. 260 

73) 

9.663 

74) 

10.640 

75) 

9.904 

76) 

9.9a) 

77) 

9.004 

78) 

0.900 

79) 

7.072 

60) 

4.615 

61) 

S. 721 

62) 

3.626 

eJ) 

4.630 

64) 

r.xe 

65) 

6.000 














RUN MQ- 267 CONP\G\JR*TtON JL1_ SSI-BACK &J)S. 


dit i rtM 

_JL 

Pa lj < 

* 14.144 Tam* fcO.TS 

1 414 _ 


Rf*S /pAb 

s% 1-400 





1 







V , . 

* • * 

Tr«*v 

_n 

,fct» 


w% 



BCVCKaCR MATIC BPC8SUF2S 

- 7« , 

ASIA 










A 


1) 

14.859 

21 

15.378 

3) 

13.254 

4) 

14.889 

81 

14.824 

6) 

13.763 

7) 

18.792 

8) 

16.277 

6) 

15.983 

10) 

15.134 

11) 

17.281 

12) 

18.520 

13) 

17.776 

14) 

17.491 

15) 

13,883 

18) 

16.110 

17) 

19.824 

16) 

19.181 

fJI 

1*. 200 

20) 

17.751 

2)> 

20.239 

22) 

20.104 

23) 

16.999 

24) 

19.989 

79) 

19.899 

28 1 

19.849 

77) 

20.495 

28) 

70.169 

29) 

20.40 

30) 

iu.cn j 

St) 

20.318 

32) 

20.958 

S3) 

20.298 

34) 

20.333 

3.1) 

20.84 3 

38) 

19.904 

37) 

20.383 

3A) 

19.079 

39) 

14.764 

40) 

2D. 107 

41) 

20.112 

42) 

20.117 

43) 

19.731 

44) 

19.741 

45) 

20.007 

46) 

16.891 

47) 

19.491 

48) 

16.796 

49) 

18.696 

50) 

17.878 

91) 

17.150 

92) 

18.188 

33) 

17.308 

34) 

17.290 

53) 

13.724 

58) 

15.464 

37) 

16.008 

58) 

16.150 

59) 

13.809 

60) 

15.098 

81) 

14.884 

82) 

15.239 

03) 

14.994 

84) 

14.989 

831 


80) 

14.749 

87) 

•4.749 

68) 

14.744 

69) 

14.744 

70) 

14.740 

71) 

14.744 

72) 

14 ,744 

73) 

14.744 

74) 

14.744 

73) 

14.744 

76) 

14.749 

77) 

14.749 

70) 

14.769 

79) 


80) 

71.739 

81) 

17.550 

02) 

17.375 

83) 

13.689 

84) 

13.239 

AS) 

14.714 











Dl* 

r I0K1 

2. o._ \4.7fc4 

Tauk 60 

p 

Ib/PauA 

_L 

A5J- 


/Paui 

* — 

\ 1 v l v , 


* 



• 7*9 l 

1 V 


•7. T 

' Stv 

1 S ■ <B ~I 





ACVCRSCA STATIC BHESHATS 

- 7W , 

731 A 













l> 

15.049 

2) 

15.283 

3) 

13.383 

4) 

14.889 

3) 

14.814 

6) 

18.462 

7) 

16 .832 

8) 

18.547 

•) 

18.437 

10) 

15.428 

ID 

18.575 

12) 

18.730 

13) 

18.320 

14) 

18.533 

13) 

16.028 

16) 

21.278 

17) 

21.053 

18) 

20.298 

19) 

21.382 

20) 

18.390 


22.748 

22) 

22.31b 

23) 

21.877 

241 

23.430 

at 

21.887 

20) 

21. M2 

27) 

22.881 

28) 

23.37U 

29) 

22.736 

30) 

22.157 

SI) 

23.490 

32) 

23.221 

33) 

23.690 

34) 

27.81. 

33) 

24,045 

36) 

22.C82 

37) 

23.01 

38) 

22.137 

59) 

14.754 

40) 

22.766 

41) 

22.773 

42) 

22.158 

43) 

21. KB 

44) 

23. MD 

43) 

21.737 

48) 

20.627 

47) 

20.347 

48) 

20.257 

49) 

21.172 

SO) 

18.488 

91) 

IB. 131 

52) 

18.308 

33) 

17.831 

54) 

IT, 301 

S3) 

13.930 

38) 

15.865 

57) 

18.335 

50) 

16.500 

59) 

15.869 

60) 

15.264 

81) 

19.049 

82) 

13.099 

C3> 

14.814 

84) 

•.4.9C9 

83) 


88) 

14.744 

67) 

14.749 

C8) 

14.744 

69) 

14.744 

70) 

14.744 

71) 

14.744 

72) 

14 .744 

73) 

14.744 

74' 

14.744 

73) 

14.744 

76) 

14,744 

77) 

14.744 

76) 

14.989 

79) 

444'44't 

80) 

16.195 

St) 

18.281 

82) 

18.188 

80) 

13.933 

•4\ 

13,304 

85) 

■ 4.004' 












i kj p i t >. Q Nf , _I Pams JA-24/L. Tam* JadilSL 


^tp/Ram* . LftS.fi> 

% t”««v Ig.O I 


Ro/Pam* 

V*._ 


1.674 - 

u&£l!L 


4CVCAXR STATIC IHlSitS 

- 7« . 

7SIA 











D 

14. 

.804 

2) 

13.473 

9) 

13.703 

4) 

14 

. 908 

3) 

14 

.339 

6) 

18.292 

7) 

17, 

.311 

It) 

16 

.180 

12) 

20.883 

13) 

19.939 

14) 

19 

.454 

15) 

18 

.417 

16) 

23.CB8 

171 

23 

,283 

21) 

29 

.463 

22) 

24.344 

23) 

24.814 

24) 

23 

.933 

23) 

23 

.335 

28) 

23,883 

27) 

23, 

,043 

31) 

28 

.118 

32) 

25,028 

33) 

25.678 

34) 

28 

.173 

33) 

20 

,837 

38) 

24,030 

37) 

26, 

ttSS 

41) 

23 

,400 

42) 

24.389 

43) 

24.384 

44) 

23 

.338 

45) 

23 

,713 

48) 

22.288 

47) 

23. 

223 

61) 

16 

.711 

32) 

211.347 

33) 

19.251 

34) 

19 

.316 

331 

18, 

,435 

38) 

15.549 

37) 

17. 

440 

81) 

14. 

,944 

62) 

13.434 

03) 

13.184 

84) 

IS 

.004 

63) 


68) 

14.749 

67) 

14. 

,754 

71) 

14. 

,759 

72) 

14.744 

73) 

14.744 

74) 

14 

.739 

73) 

14 

,744 

76) 

14.744 

m 

14, 

,744 

817 

IS. 

201 

82) 

19.288 

S3) 

16.463 

84) 

13 

.835 

85) 

14, 

,964 







s> it.si# 

IB) 22.610 
tB) 23.663 
SB) 24.839 
40) 22.448 
SB) 17.133 
<0> 14.744 
70) 13.070 


•> 18.752 
18) 23.435 
25.848 
14.734 
23. SOS 
15.718 
14.744 


28) 

981 

48) 

59) 

89) 

79) 


10) 15.853 
20) 18.288 
50) 24.844 
40) 25.995 
50) 19.588 
80) 15.498 
70) 14 744 
80) 19.885 


cr> 

to 



'sj 

o 


RON Ufl- 2^8 _ CONFIGURATION SST-BAC.K ^L££ 


CONDITION 


Pam* -14*263 


T A m* 3LH- *Wpu»* -iiLUSL 
7« F-*«v _LLUJa. 


** /^m* -IAjCLL 

Fj/^ .. .l i ft, 9 A... 


SEVER sen STATIC PRESSUrCS 

■ PSA , 

PSIA 





1) 

14. 

,09 S 

2) 

19.302 

3) 

15.256 

4) 

14.073 

3) 

14. 

,623 

III 

ir. 

.290 

12) 

10.514 

13) 

17.765 

14) 

17.495 

15) 

IS. 

,692 

21) 

to 

.233 

22) 

20.000 

23) 

19.990 

24) 

20.005 

25) 

19. 

,913 

SI) 

m 

.307 

32) 

2>.1.547 

33) 

20,302 

V) 

20.537 

35) 

KS. 

.647 

41) 

so 

.12S 

42) 

20.116 

43) 

19.776 

441 

19.705 

41) 

ZG> 

,041 

SI) 

ir 

. 1C4 

52) 

10.175 

53) 

17.344 

54) 

17.319 

55) 

15, 

,746 

PI) 

14. 

.913 

62) 

15 .206 

63) 

15 .020 

64) 

15.013 

65) 

****** 

Pi 1 

14 

.763 

72) 

14.703 

73) 

14.703 

74) 

14 .703 

75) 

14. 

,7C3 

SI) 

IT 

. 369 

02) 

17.599 

C3) 

15.700 

114) 

15.240 

65) 

14. 

,733 


6) 

13, 

,772 

7) 

10, 

out 

•> 

16.296 

6) 

13 

.992 

to 

13. 

.126 

16) 

•3, 

1 109 

17) 

19. 

,790 

18) 

19.104 

19) 

19 

.209 

20 

17. 

,760 

26) 

19. 

,646 

27) > 

20. 

467 

26) 

20.163 

29) 

20. 

,397 

30 

2D. 

,090 

30) 

19, 

,990 

37) 

7.), 

.167 

36) 

19.970 

39) 

14 

.756. 

40 

20, 

. 121 

40) 

10, 

,920 

47) 

.9, 

490 

46) 

16.625 

49) 

16 

.505 

5C.) 

17. 

,905 

50) 

IS, 

493 

57) 

16, 

629 

36) 

16.174 

39) 

15 

.64 6 

60 

15. 

,113 

«) 

14 

703 

67) 

14. 

763 

66) 

14 .763 

69) 

14, 

■ 7C3 

70 

14. 

,763 

76) 

14 , 

,763 

77) 

14. 

763 

70) 

14.613 

79) 


60 

13. 

,756 


CONDITION _JL_ P am6 JjL2£3. Tam % -JLLSjS. Ptp/Pam* . L . fe . lTL 

% I ft4 


Pt* /p A m* -LS.3A 
Fj/ja. LS A fig j 


SEVER sen static pressures 

- F SR , 

PSIA 






1) 

13.0*3 

2) 

15 

277 

3) 

13 

367 

4) 

14 

653 

3) 

14 

623 

til 

16.969 

12) 

10 

734 

13) 

10 

394 

14) 

10 

324 

13) 

16 

CB2 

21) 

22.755 

22) 

22 

363 

23) 

21 

rec 

24) 

23 

419 

25) 

21 

671 

31) 

23.469 

32) 

23 

225 

33) 

23 

674 

34) 

22 

635 

35) 

23 

999 

41) 

22.767 

42) 

22 

2V’ 

43) 

21 

907 

44) 

23 

222 

43) 

21 

777 

91) 

16.125 

52) 

IS 

3t1 

33) 

17 

653 

54! 

18 

350 

33) 

IS 

954 

61) 

15.073 

02) 

13 

ira 

63) 

14 

010 

64) 

*4 

973 

65) 

****** 

71) 

14.756 

72) 

14 

763 

73) 

14 

763 

74) 

14 

730 

73) 

14 

763 

Oi) 

10.255 

62) 

10 

100 

03) 

IS 

964 

04) 

13 

sea 

OS) 

14 

616 


6) 

16.451 

7) 

16.621 

6) 

18.601 

•) 

16 

.416 

10) 

15, 

,427 

16) 

21.232 

17) 

21. W7 

If.) 

2U.352 

19) 

21 

.SCO 

20) 

18 

,369 

2C> 

21.626 

27) 

22.665 

26) 

23.344 

29) 

22 

.700 

SO) 

22 

.136 

36) 

22.051 

37) 

23.013 

30) 

22.121 

39) 

14, 

,7GB 

40) 

22, 

,777 

46) 

20.636 

47) 

20.576 

46) 

20.296 

49) 

21 

, TOO 

50) 

16, 

.470 

50 

13.669 

37) 

1C. 359 

56) 

16.364 

59) 

15, 

,676 

60) 

15. 

.200 

66) 

14.763 

•7) 

14.763 

60) 

14.763 

69) 

14, 

. 7G3 

70) 

14. 

763 

76) 

14.750 

77) 

14.763 

70) 

14.908 

79) 

PM 

mm* 

00) 

16, 

.214 


C 0 N D I T i 0 Nt 3 — Pam* 14.7 63 . Tam* ; 1 < E— ^*/Pam* 1 ; fl i aQ . 

*7o LSaAfk 


PU/Pam* ,Lkl£ 
Vi* ... ia,aa^j 


BCA3H3E8 STATIC PRESSURES - PSA , P5IA 


t) 

14 

.900 

2) 

IS 

.462 

3) 

IS 

717 

4) 

14 

.923 

S> 

14 

S73 

tl) 

19 

214 

12) 

20 

652 

13) 

19 

948 

14) 

19 

476 

IS) 

16 

426 

21) 

25 

477 

22) 

a* 

340 

23) 

24 

616 

24) 

25 

942 

25) 

23 

554 

31) 

26 

172 

32) 

25 

932 

33) 

25 

092 

34) 

26 

187 

55) 

26 

936 

41) 

29 

442 

42) 

24 

390 

43) 

24 

SCO 

44) 

23 

322 

45) 

23 

727 

91) 

to 

740 

52) 

20 

546 

33) 

19 

263 

34) 

19 

540 

SS) 

16 

459 

• 11 

14 

963 

62) 

IS 

430 

63) 

IS 

216 

64) 

IS 

120 

•S) 

****** 

711 

14 

73* 

72) 

14 

750 

73) 

14 

736 

74) 

14 

730 

75) 

14 

750 

•1) 

19 

210 

*2) 

19 

90S 

83) 

16 

479 

04) 

IS 

679 

05) 

14 

970 


•) 

16.306 

7) 

17, 

.2*6 

0> 

17 

.333 

9) 

16 

.771 

10) 

19.632 

16) 

23.075 

17) 

23 

279 

10) 

22 

.613 

19) 

23 

.444 

20) 

19.283 

26) 

23,709 

27) 

23. 

637 

20) 

25. 

,602 

29) 

25, 

.667 

30) 

24 ,656 

36) 

24 .069 

37) 

26. 

,092 

30) 

24, 

.60S 

39) 

14, 

,763 

40) 

23.432 

46) 

22 297 

47) 

23, 

,227 

40) 

22, 

.452 

49) 

23 

.537 

50) 

19.610 

56) 

15.570 

57) 

17, 

439 

SO) 

17, 

,164 

59) 

IS, 

,756 

60) 

1S.S23 

66) 

14.750 

•7) 

14. 

750 

00) 

14. 

,736 

69) 

14, 

,736 

70) 

14.756 

76) 

14.750 

77) 

14. 

753 

70) 

IS. 

116 

79) 

***4*0 

60) 

16.714 
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7* P-kbm \ t . A2. 


^*/p*h* — LiL2. L 


•CVCN5CR STATIC PTE6SUC3 

- 23* . 

F3IA 




11 

14. 

.072 

2) 

13.3TI 

3) 

13 .23? 

4) 

14.66? 

3) 

14.632 

1» 

IT. 

.304 

12) 

16.430 

13) 

1T.T49 

14) 

IT. 494 

13) 

13.696 

21) 

20. 

.232 

22) 

zo.ner 

23) 

19.94? 

24) 

19.962 

23) 

19.902 

31) 

to. 

,3 66 

32) 

20.321 

33) 

20.3)6 

34) 

2U.4T1 

33) 

20.7(6 

41) 

tc 

ITS 

42) 

20.003 

43) 

19. ?PS 

44) 

19.123 

45) 

20.065 

St) 

IT, 

.226 

32) 

16.169 

33) 

IT. 423 

34) 

17.360 

35) 

13.T5T 

• 1) 

14. 

.SIT 

62) 

?3.24T 

63) 

13.C32 

64) 

14.992 

65) 

****** 

Tl) 

14 

.732 

T2) 

14.T52 

T3) 

14.T52 

?4> 

14.T52 

?}> 

14.?}? 

«]) 

IT, 

.330 

62) 

IT. 660 

63) 

13. TIT 

64) 

13.242 

05) 

14.72? 


6) 

'3 

.7(6 

7) 

16.730 

6 ) 

16.266 

9) 

15.996 

101 

15. 

.147 

16) 

19 

.123 

17) 

19.7U2 

10 ) 

19.128 

19) 

19.173 

20 ) 

17, 

.749 

26) 

19 

.652 

er> 

20.446 

20 ) 

20.162 

29) 

P0.V6 

30) 

20 

.19? 

36) 

)9 

.95? 

37) 

20.331 

30) 

19.972 

39) 

14,757 

40) 

20 

.165 

40) 

16 

.994 

47) 

19. 469 

40) 

10.679 

49> 

10.964 

50) 

17, 

.974 

56) 

15 

.51? 

57) 

10.613 

50) 

16.226 

59) 

15.652 

60) 

13, 

.112 

<«> 

14 

.752 

67) 

14.747 

60) 

14.74? 

69) 

14.757 

70) 

14 

.752 

76 1 

14 

.732 

r?) 

14.752 

70) 

14.007 

79) 

****4* 

00 ) 

15. 

,757 
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2 

Pssia 
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o/PamA 


1 

FV* /? A 

iVAft 
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% 

f 

_ 

12. 
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Vi<x 



0EVCKSE* STATIC PKESM.61S 

- Pi* , 

P31A 














11 

15.092 

2 ) 

13.336 

3) 

13.391 

4) 

14.062 

51 

14 .60? 

6) 

16.343 

71 

16.600 

0 > 

16.573 

9) 

16.460 

101 

19.403 

111 

78.628 

121 

18.733 

13) 

10.310 

14) 

10.363 

15) 

16.011 

16) 

21.196 

1 ?) 

2i.au 

in) 

CO. 237 

19) 

21.360 

20) 

10.306 

CD 

22.644 

22 ) 

22.339 

23) 

21.750 

24) 

23.330 

29) 

21 .710 

26) 

21 .985 

27) 

22.794 

28) 

23,306 

29) 

22.699 

90) 

22.314 

311 

23.633 

32) 

23.179 

33) 

23.630 

34) 

22.754 

35) 

24,120 

36 > 

22.133 

3?) 

22.939 

30) 

22.210 

39) 

14.T5T 

401 

22. ?90 

411 

22.011 

42) 

22.231 

43) 

21.796 

44) 

23.226 

45) 

21.656 

46) 

20.740 

4?) 

20.640 

40) 

20.240 

49) 

21.223 

SO) 

18.579 

911 

10.2S4 

32) 

10.444 

33) 

17.044 

34) 

10.444 

55) 

15.976 

56) 

15.993 

37) 

16.438 

SO) 

i6.3'e 

39) 

13.T4T 

601 

15.272 

Stl 

13.122 

62) 

13.14T 

63) 

14.707 

64) 

14.972 

C5) 

«'.«**** 

66) 

14.747 

6 ?) 

14.74? 

f»> 

14 .747 

69) 

14.732 

TO) 

14.732 

TD 

14.74? 

72) 

14.74? 

73) 

14.742 

74) 

14,752 

75) 

14.752 

76) 

14.752 

7?) 

14.732 

70) 

14.937 

79) 

4**#** 

00) 

16.170 

Sll 

10.234 

02) 

10.27 9 

03) 

13.983 

W> 

15.512 

03) 

14 . ftT? ' 
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i 
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(*z. 

_LL 


1.36.0 
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i,fa7 2- 











% 



Z2_ 

’ * * P"9 

Vs* 


laAixjL— . 

PCVt*SE* STATIC PKE&SLTC6 

- PS* , 

FS1A 














1) 

14.91? 

2) 

13.456 

3) 

15.706 

4) 

14.922 

3) 

14.562 

6) 

16 . sai 

7) 

17.230 

6) 

17.279 

9) 

16.733 

to) 

13.606 

It) 

19.173 

12) 

20.366 

13) 

19.802 

14) 

19.43? 

IS) 

16.300 

16) 

Z3.au 

1?) 

23.234 

IS) 

22.749 

19) 

23.366 

20) 

19.262 

Cl) 

23.411 

22) 

24.327 

23) 

24.752 

i-i) 

25.726 

25) 

23.550 

26) 

23.063 

27) 

S3 .606 

29) 

25.6)6 

29) 

23.671 

30) 

24.932 

31) 

26.363 

32) 

23.901 

33) 

23.671 

34) 

26.131 

35) 

26.890 

36) 

24.066 

3?) 

26.0C6 

38) 

24.602 

39) 

14.732 

40) 

25.491 

41) 

23.301 

42) 

24.4G2 

43) 

24.377 

44) 

23.356 

43) 

23.707 

46) 

22.38) 

4?) 

23.236 

481 

22.49) 

49) 

23.416 

30) 

19.669 

3D 

10.799 

32) 

20.606 

S3) 

19.309 

34) 

19.569 

SSI 

16.463 

36) 

13.59? 

5?) 

17.438 

50) 

17.163 

39) 

15.7*2 

60) 

13.33? 

61) 

14.937 

62) 

13.432 

63) 

13.167 

64) 

is. ice 

65) 

4***** 

66) 

14.747 

67) 

14.742 

60) 

14.747 

69) 

14.747 

70) 

14.747 

71) 

14.747 

?2> 

14.742 

73) 

14.742 

74) 

14.742 

73) 

14.752 

70) 

14.742 

77) 

14.7/7 

78) 

15.082 

79) 

4*41*** 

00) 

16.656 

61) 

19. 103 

62) 

19.369 

63) 

16.306 

64) 

13.896 

05) 

14.96? 
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V , . 

r ' T 

p‘»»*v 

H Qg 


W* 

Ar 

110 0 4 -' 

WMCASCA STATIC PRESSURES 

- PSA , 

PSIA 













n 

M. ass 

«l 

13.332 

3 ) 

13.243 

4 ) 

> 4.643 

3 ) 

14.613 

6 ) 

13.737 

7 ) 

16.736 

6 ) 

16.266 

•) 

13.962 

10 ) 

15.123 

in 

17.273 

1 *) 

16.424 

13 ) 

17.760 

14 ) 

17.435 

13 ) 

13.677 

to 

19.004 

17 ) 

19.663 

18 ) 

19.124 

If) 

19.129 

ZD) 

17.723 

*i> 

eo.im 

* 2 ) 

19.993 

23 ) 

19.933 

24 ) 

19.913 

23 ) 

19.663 

26 ) 

19.623 

27 ) 

20.417 

28 ) 

20.138 

29 ) 

20.322 

30 ) 

20.176 

SI) 

20.337 

3 *) 

20.492 

33 ) 

20.282 

34 ) 

20.442 

331 

20.737 

> 6 ) 

19.928 

37 ) 

20.532 

36 ) 

19.946 

39 ) 

14.753 

40 ) 

20.136 

All 

* 0 . 1*6 

42 ) 

20.071 

43 > 

19 . 76 U 

44 ) 

19.771 

45 ) 

20.031 

46 ) 

16.965 

47 ) 

19.460 

46 ) 

18.860 

49 ) 

16.943 

30 ) 

17.960 

SI) 

If .2114 

32 ) 

16.173 

33 ) 

If .409 

54 ) 

17.339 

55 ) 

13.743 

56 ) 

15.493 

37 ) 

16.614 

381 

) 6 . ? 1 9 

39 ) 

15 .CPG 

60 ) 

ss.naa 

so 

l* .ess 

• 2 ) 

13.233 

83 ) 

13.016 

64 ) 

14.973 

63 ) 


66 ) 

14.733 

67 ) 

14.733 

66 ) 

14.736 

69 ) 

14.733 

70 ) 

14.733 

pi) 

I 4 .PS 3 

P 2 > 

J 4 .fJ 3 

73 ) 

14.728 

74) 

14.733 

75 ) 

14.733 

76 ) 

14.733 

77 ) 

14.738 

76 ) 

14.766 

79 ) 

»»»»»» 

ft)) 

13.736 

an 

IP.SS 4 

ez) 

17.634 

63 ) 

13.696 

64 ) 

13.226 

6 S) 

14.703 












ilT 

ION _ 

2. 

Pa t . 06. 

14. IS* 

Ta tuo. ^ ^ 

. Pn 


1 .<>45 

Pff. /P A 


I.S3.4 



. 

no 







Vo 

F 

_ 

J_2> 

j_a_ 


SB 

L £ IxQSlL-. 

SrvtASCR STATIC PAESSUC3 

- PSA , 

PSIA 














1) 

13.063 

2) 

15.307 

3) 

13.397 

4) 

14.623 

3) 

14.366 

6) 

16.461 

7) 

16.631 

6) 

16.631 

•) 

16.361 

10) 

13.367 

It) 

18.344 

12) 

16.719 

13) 

16.434 

14) 

16.469 

13) 

13.972 

IS) 

21.132 

IT) 

20.967 

16) 

20.332 

19) 

21.276 

20) 

16.289 

21) 

22.610 

22) 

22.313 

23) 

21.781 

24) 

23.329 

23) 

21.636 

26) 

21.886 

27) 

22.793 

26) 

23.233 

29) 

22.760 

30) 

22.201 

31) 

23.339 

32) 

23.175 

S3) 

23.384 

34) 

22.780 

35) 

24.034 

S3) 

22.036 

37) 

22.950 

30) 

22. m 

39) 

14.746 

40) 

22.772 

41) 

22.762 

42) 

22.232 

43) 

21 . 162 

44) 

23.222 

43) 

21.787 

46) 

20.686 

47) 

20.366 

46) 

20.336 

49) 

21.166 

30) 

16.300 

911 

16.190 

32) 

16.460 

S3) 

17.940 

54) 

18.353 

33) 

13.944 

30 

13.914 

57 > 

16.444 

38) 

16.384 

39) 

13.C53 

60) 

13.246 

61) 

13.076 

62) 

13.128 

63) 

14.763 

641 

14.938 

63) 

****** 

66) 

14.733 

67) 

14.736 

68) 

14.733 

69) 

14.733 

70) 

14.733 

71) 

14.728 

72) 

14.733 

73) 

14.728 

74) 

14.728 

73) 

14.726 

. 78) 

14.733 

77) 

14.733 

78) 

14.933 

79) 


60) 

16.139 

•11 

16.170 

62) 

16.193 

63) 

13.934 

64) 

15.496 

63) 

14.796 
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6 EVOI 3 Dt STATIC PRESSUES - PSA , PSIA 


11 

14 

666 

2 ) 

13.422 

3 ) 

13.692 

4 ) 

14 

900 

3 ) 

14 

336 

11 ) 

19 

129 

12 ) 

20.492 

131 

19-646 

14 ) 

19 

428 

13 ) 

IS 

331 

21 ) 

23 

367 

22 ) 

24.214 

23 ) 

24.666 

24 ) 

23 

612 

23 ) 

23 

304 

SI) 

26 

291 

32 ) 

23.602 

33 ) 

23.617 

34 ) 

28 

097 

33 ) 

20 

676 

41 ) 

23 

462 

42 ) 

24.306 

431 

24.333 

44 ) 

23 

332 

43 ) 

23 

74 * 

* 1 ) 

16 

763 

32 ) 

20.336 

33 ) 

19.280 

54 ) 

19 

370 

S 3 ) 

IS 

449 

61 ) 

14 

943 

621 

13.416 

63 ) 

13.163 

64 ) 

13 

063 

63 ) 

«*< 

m ** 

PI) 

14 

726 

72 ) 

14.733 

73 ) 

14.728 

74 ) 

14 

728 

73 ) 

14 

726 

61 ) 

19 

130 

62 ) 

19.340 

63 ) 

16.469 

64 ) 

IS 

864 

63 ) 

14 

93 S 


6 ) 

16.266 

7 ) 

17 . 

196 

6 ) 

17.263 

9 ) 

16 . 

.746 

lO) 

IS. 

.367 

16 ) 

22.970 

17 ) 

23 . 

123 

16 ) 

22.663 

19 ) 

23 . 

.364 

20 ) 

19 

.214 

26 ) 

23.774 

27 ) 

23 . 

322 

28 ) 

23.377 

29 ) 

23 . 

.562 

30 ) 

24 

.676 

S 6 > 

24.044 

37 ) 

25 . 

962 

36 ) 

24.753 

39 ) 

14 . 

.743 

40 ) 

23 

.447 

46 ) 

22.317 

47 ) 

23 . 

137 

46 ) 

22.442 

49 ) 

23 . 

.427 

SO) 

19 

.643 

36 ) 

13.393 

37 ) 

17 . 

414 

36 ) 

17.164 

39 ) 

IS. 

.746 

CC> 

13 . 

.906 

66 ) 

14.726 

67 ) 

14 . 

n* 

66 ) 

14.726 

69 ) 

14 . 

.726 

70 ) 

14 

.726 

76 ) 

14.729 

77 ) 

14 . 

733 

76 ) 

13.066 

79 ) 

****** 

o» 

16 

.«» 
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1> 

14 

674 

ti 

15 .553 

3) 

15 

268 

4) 

14 

874 

3) 

14 

624 

>1) 

1 7 

351 

it) 

18.315 

13) 

17 

776 

14) 

17 

531 

IS) 

IS 

713 

to 

to 

tto 

22) 

It. 934 

23) 

19 

919 

24) 

20 

004 

25) 

19 

924 

SO 

to 

426 

St) 

20.473 

33) 

20 

353 

34) 

20 

306 

35) 

20 

748 

40 

ro 

192 

42) 

20.012 

43) 

10 

fC7 

44) 

19 

902 

45) 

20 

072 

SO 

17 

315 

52) 

18.146 

53) 

17 

506 

54) 

17 

420 

55) 

15 

770 

SO 

14 

914 

63) 

15.234 

63) 

15 

059 

64) 

14 

991 

65) 

****** 

TO 

14 

744 

72) 

14.730 

73) 

14 

744 

74) 

14 

739 

75) 

X4 

744 

•O 

If 

6U3 

82) 

17.710 

83) 

IS 

729 

64) 

15 

239 

65) 

14 

714 


6) 

15.828 

7) 

16.692 

8) 

16.337 

9) 

16.026 

10) 

IS. 

.154 

16) 

19.145 

17) 

19.559 

16) 

19.115 

19) 

19.195 

20) 

17. 

.801 

26) 

19.694 

*T> 

20.376 

26) 

20.254 

29) 

20.244 

30) 

20. 

.249 

36) 

19.949 

37) 

20.506 

36) 

19.974 

39) 

14.759 

40) 

20. 

.167 

46) 

19.061 

47) 

19.401 

40) 

16.941 

49) 

19. 036 

I0> 

16. 

Oil 

56) 

15.564 

57) 

16.600 

56) 

16.306 

59) 

15.609 

60) 

15. 

.109 

f 3) 

14.739 

67) 

14.749 

66) 

14.744 

69) 

14.744 

70) 

14. 

.744 

76) 

)4 .744 

77) 

14.744 

70) 

14.794 

79) 

****** 

80) 

15. 

775 


CONDITION P AM ft -±^212 


Tams-^S^j. P,p/p AM * 

% Wu , * 


K, /p A „, J-iiS 
Fs/io. — I SE - 


ICVERST* STATIC PRESSURES - FSR . 

PSIA 





1> 

IS. 

,074 

2) 

15.273 

3) 

15. 

.338 

4) 

14. €99 

5) 

14. 

594 

>1) 

16. 

,670 

12) 

16.665 

13) 

16, 

. 166 

14) 

18.665 

15) 

18 

.028 

21) 

22 

,631 

22) 

22.227 

23) 

21 

.812 

24) 

23.275 

25) 

21 

,732 

31) 

73 

.695 

32) 

23. Cl* 

33) 

73 

.600 

34) 

22.746 

35) 

24 

.200 

41) 

» 

.636 

42) 

.22.043 

43) 

21 

.903 

44) 

23.163 

45) 

21 

.868 

SI) 

16 

.371 

52) 

16.361 

53) 

17 

.901 

54) 

18.561 

55) 

16 

.025 

• t> 

3 

.(794 

62) 

15.109 

63) 

14 

. 009 

64) 

15.0P4 

65) 


71) 

• A 

▼39 

72) 

14.739 

73) 

14 

.744 

74) 

14.734 

75) 

14 

.734 

Ml 

1* 

.336 

62) 

16.396 

63) 

16 

.023 

64) 

15.519 

85) 

14 

.614 


«) 

16. 

.552 

r> 

16.6UB 

6) 

16. 

452 

•> 

16.582 

10) 

13.393 

16) 

21. 

.203 

17) 

20.923 

18) 

20. 

164 

19) 

11.407 

20) 

16.489 

26) 

22. 

112 

27) 

22.646 

26) 

23. 

.275 

29) 

22.546 

30) 

22.516 

36) 

22 

.197 

37) 

22.8*6 

38) 

22. 

.356 

39) 

14.759 

40) 

22.828 

«> 

20 

,€22 

47) 

20.497 

46) 

20, 

.282 

49) 

21.322 

50) 

18.696 

50 

16 

,U0 

57) 

16.406 

58) 

16, 

.430 

39) 

13.8SO 

60) 

15.294 

56) 

14 

.734 

67) 

14.744 

66) 

14 

.739 

69) 

14.739 

70) 

14.739 

70 

14 

.739 

77) 

14.739 

76) 

14 

.934 

79) 


80) 

16.180 


COND 1 ’.ONI _3 — 


Pamb, .14.1S.S. Ta*» 


WPa*® _Lfi£5. 

% F«v iiLS-L 


fWpAMB l « fe2 £ 
V*. Iflflll- 


WVTKSCR STATIC PRESSURES - FSrt , 

PSIA 






6) 

16. 

233 

7) 

17. 

266 

ft 

14 , 

064 

2) 

13.468 

3) 

ts, 

,698 

4) 

14. 

*14 

»» 

14. 

564 

fl> 

19. 

,100 

12> 

20.868 

13) 

19. 

,924 

14) 

19, 

.404 

15) 

16, 

367 

16) 

22. 

936 

17) 

S3, 

325 

ff) 

25, 

,366 

22) 

24.364 

23) 

24 

.729 

24) 

25. 

,773 

25) 

23. 

.550 

26) 

23. 

.900 

2?) 

23 , 

,639 

31) 

26. 

,452 

52) 

25 .943 

33) 

25. 

.773 

34) 

26. 

1G3 

35) 

20. 

, 867 

36) 

24. 

,125 

57) 

26 < 

, 126 

41) 

25, 

.466 

42) 

24.514 

43) 

24 

.614 

44) 

25. 

.348 

45) 

23 

. €29 

46) 

22 

.303 

47) 

23 

.333 

9D 

1$ 

.791 

52) 

20.692 

33) 

19 

.376 

34) 

19 

.341 

55) 

16 

.480 

56) 

15 

.569 

57) 

17 

.470 

f)) 

14 

.944 

62) 

15.419 

63) 

15 

.169 

64) 

IS 

074 

65) 


66) 

14 

.734 

6?) 

14 

.739 

Tit 

14 

.754 

72) 

14.734 

73) 

14 

.739 

74) 

14 

.734 

75) 

14 

.759 

70 

14 

.734 

77) 

14 

.739 

•11 

19 

.146 

02) 

19.336 

83) 

16 

.510 

84) 

IS 

.900 

85) 

14 

.969 








6) 

ir. 

286 

18) 

22. 

,766 

28) 

25. 

,503 

38) 

24, 

,034 

46) 

22 

.546 

58) 

17 

.170 

66) 

14 

.734 

76) 

IS 

.089 


•) 

16. 

,702 

10) 

15.605 

19) 

23 

.360 

20) 

tt.no 

29) 

25. 

.638 

30 

25.044 

39) 

14 

.739 

40) 

25.476 

49) 

23 

.403 

SO) 

19 656 

59) 

IS 

.689 

60) 

15 539 

69) 

14 

.734 

70) 

14.739 

79) 

** 

P*** 

OO 

16 .635 



RUN UQ. 272 CONFIGURATION b\ - SET-BACK .1,0? 


CONDITION 

1 

Pau& \4,~1 S~6 Tam* . V fa 

LA lA 


Pr C /p» .j 1.401. 












7. 

am 

T-«ev 

IO.SZ 


Wx 


w 

\\ 1 04* 

PCVERSER STATIC ^H«U£! 

- PS* , 

PS1A 










A •* 


t) 

14.666 

8) 

15.350 

3) 

13.260 

4) 

14.661 

5) 

14.616 

6) 

15.6)0 

D 

10. 804 

6) 

16.329 

•> 

16.010 

»n> 

15.146 

in 

18.330 

12) 

18.352 

13) 

17.778 

14) 

18.316 

15) 

15.803 

1C) 

19.138 

18) 

19.5883 

1C) 

19.118 

19) 

19.182 

20) 

18.800 

81) 

80.216 

88) 

19.956 

Zb) 

19.916 

24) 

19.080 

25) 

19.926 

26) 

19.681 

zu 

20.305 

20) 

20.236 

29) 

ai.246 

30) 

20.241 

SI) 

80.410 

32) 

20.484) 

33) 

20.335 

34) 

20.395 

35) 

20.820 

30) 

19.9-11 

38) 

20.520 

36) 

19.966 

39) 

14.856 

40) 

20.169 

41) 

80.1)9 

42) 

20.029 

43) 

19.709 

44) 

19.689 

45) 

20.1X9 

46) 

19. eve 

48) 

19.416 

48) 

16.933 

49) 

19.8123 

30) 

18.996 

Si) 

IT. 898 

32) 

18.158 

53) 

17.49? 

54) 

18.408 

35) 

15.8C2 

56) 

15,546 

38) 

16.598 

56) 

16.287 

59) 

15.866 

«0) 

15.101 

61) 

14.906 

62) 

15.221 

€3) 

15 .06 

64) 

14.961 

65) 

«(» 

66) 

14,831 

68) 

14.836 

66) 

14.831 

69) 

14.831 

80 ) 

14.831 

Tl) 

14.731 

T2> 

14,831 

7b) 

14.736 

84) 

14.831 

85) 

14.831 

86) 

14.831 

88) 

14 .736 

86) 

14.861 

89) 

<»#*»* 

60) 

15.856 

61) 

ir.56f 

62) 

18.698 

83) 

15.713 

64) 

15.231 

65) 

14 . 801 












CONDITION __3_ p AMft _A4-l£ia Tam * -&LUL ^(>/Pam> V.flS - T - 

% Wiv, I4.A4- 


Kp /p A m» ■ Lfe.J-k 
Fj/jo. i.fla.^-!L 


REVERSCR STATIC PRESSURES 

- PSR , 

P5IA 





1) 

14 

676 

2) 

13.461 

3) 

15.675 

4) 

14.696 

3) 

14 

546 

ID 

19 

078 

12) 

20.650 

13) 

19.681 

14) 

19.381 

13) 

16 

349 

21) 

23 

340 

22) 

24.336 

23) 

24.696 

24) 

25.835 

25) 

23 

318 

91) 

26 

389 

32) 

23.910 

33) 

25.813 

J4) 

26.090 

35) 

26 

634 

41) 

23 

430 

42) 

24.481 

43) 

24.556 

44) 

25.290 

451 

23 

881 

91) 

18 

883 

32) 

20.689 

33) 

19.326 

54) 

19.516 

33) 

16 

482 

• D 

14 

931 

62) 

13.411 

63) 

13.141 

64) 

13.056 

65) 


81) 

14 

821 

82) 

14.821 

83) 

14.721 

84) 

14.821 

85) 

14 

721 

•D 

19 

lie 

621 

19.336 

631 

16.312 

84) 

13.897 

63) 

14 

976 


6) 

16. 

215 

8) 

18.283 

6) 

18, 

268 

•) 

16. 

.684 

ID) 

15, 

.590 

IS) 

22. 

.903 

ID 

23.298 

16) 

22, 

.818 

18) 

23, 

.342 

20) 

19 

.192 

26) 

23, 

,948 

28) 

25.600 

28) 

25, 

.333 

29) 

25, 

.625 

SC) 

24. 

.996 

36) 

24, 

,068 

38) 

26.065 

38) 

24. 

.816 

39) 

14 

.851 

40 

25, 

.435 

46) 

22, 

.360 

48) 

23.933 

48) 

22 

.490 

49) 

23 

.370 

30) 

19 

.643 

36) 

13, 

.351 

57) 

18.468 

38) 

18. 

,142 

59) 

13, 

.686 

60) 

15. 

.531 

66) 

14, 

,721 

68) 

14.826 

68) 

14, 

.821 

69) 

14 

.821 

80) 

14 

.826 

86) 

14 

.716 

88) 

14.826 

86) 

15, 

.081 

89) 

****** 

80) 

16 

.632 


CONDITION Pam® 


Tam* ^r/P*M* 

7a P*6V . 


Hv/Pam* 

v s . 




- BACK 


RON MO. 2 73- 
CON PIT 1 OK L- 


CONFttiURATlOH _2Ji 
P A v.6 J40i>- Tam ft J>£l£ 


p/Pam* V & - 

7. F««v TiLfeA 


^p/pAHft L±^ j- 
F 3 / 4 ^ — iW.ii?. 



8EVERS 

H STATIC PRESSURES - PM , 

PSIA 





»> 

10. 

ten 

2) 

19. 

,395 

3) 

16.996 

4) 

19.021 

5) 

16. 

,177 

111 

ir. 

,697 

12) 

16. 

.716 

13) 

16.247 

14) 

17.272 

IS) 

15. 

,934 

M> 

20. 

.234 

22) 

19. 

,990 

23) 

19.955 

24) 

20.010 

25) 

19. 

,940 

31) 

20. 

.429 

32) 

20. 

469 

33) 

20.319 

34) 

20.409 

93) 

20. 

,669 

4|) 

20. 

.205 

42) 

20. 

,063 

43) 

19.816 

44) 

19.673 

43) 

20. 

,053 

31) 

1?. 

.361 

32) 

16. 

,492 

33) 

17.962 

54) 

17.706 

35) 

15. 

,931 

««) 

If 

,617 

62) 

19. 

,3^ 

63) 

18.922 

64) 

ia.«v:.7 

65) 

****** 

td 

ie. 

,567 

72) 

16. 

,157 

73) 

19.377 

74) 

19.677 

75) 

19. 

2T7 

ei) 

17. 

.716 

62) 

17. 

822 

63) 

15.686 

84) 

16.416 

63) 

18. 

427 


•> 

17, 

,223 

7) 

17.967 

f> 

17.672 

•> 

17.223 

10) 

16.453 

16) 

19. 

,260 


19.700 

16) 

19.246 

19) 

19.310 

20) 

>7.912 

26) 

19. 

,700 

27) 

20.394 

26) 

20.223 

29) 

20.279 

30) 

20.314 

36) 

19. 

,940 

37) 

20.349 

36) 

20.005 

39) 

14.740 

40) 

20.203 

46) 

19. 

.132 

47) 

19.532 

46) 

19.062 

49) 

19.107 

SC) 

16.097 

56) 

If. 

Ml 

37) 

17.617 

56) 

17.772 

39) 

16.921 

60' 

16.336 

66) 

18, 

362 

67) 

19.417 

C6) 

19.943 

69) 

19.227 

TO) 

19.542 

76) 

19. 

362 

77) 

16.492 

76) 

16.392 

79) 


60) 

13.956 


CON D IT I ON — 2. — P AH ft ■ 


TAMft 66. S-Q P, p A> am ft _Lii4-2, 
% Ffttw ‘I.'ZCl 


*p/Pam. -L5-ii 

F 5 / 5o . . i?l^- 


ICVERSCR STATIC 


1) 

Cl). 

.719 

7) 

20.674 

11) 

19. 

.091 

12) 

19.323 

21) 

C 

,55C 

22) 

22.272 

31) 

C3. 

.686 

32) 

73.062 

41) 

72. 

.834 

42) 

22.134 

91) 

18 

.682 

32) 

18.987 

61 ) 

CO 

.468 

62) 

20.678 

71) 

19 

.592 

72) 

19.392 

•1) 

10 

.522 

62) 

18.372 


£S - FSfi . 

FSIA 


3) 

20.784 

4) 

20.874 

13) 

18.666 

14) 

16.931 

23) 

21.796 

24) 

23.311 

33) 

23.496 

34) 

22.762 

43) 

21.639 

44) 

23.164 

33) 

16.487 

34) 

18.767 

63) 

20.696 

64) 

20.736 

73) 

21.703 

74) 

21.128 

3) 

16.136 

64) 

17.536 


3) 

19, 

665 

G> 

18.316 

13) 

16. 

263 

16) 

21.303 

23) 

21, 

703 

26) 

22.193 

33) 

24, 

0G1 

36) 

22.233 

45) 

21. 

,624 

46) 

20.953 

55) 

16. 

,131 

36) 

17.711 

63) 

OM*** 

66) 

20.073 

75) 

21 

.203 

76) 

21.939 

65) 

20 

. 78 




7) 

18.976 

6) 

18.361 

17) 

21.064 

18) 

20.419 

27) 

22.702 

20) 

23.162 

37) 

22.637 

38) 

22.236 

47) 

20.728 

48) 

20.433 

57) 

16.372 

56) 

18. 342 

67) 

21 .601 

66! 

21.113 

77) 

19.638 

76) 

20.763 


•) 

18.007 

id 

17. 

577 

19) 

21.448 

20) 

18. 

.46! 

29) 

22.697 

30) 

22, 

.372 

39) 

14.74$ 

40) 

22, 

.824 

49) 

21.323 

SO) 

16 

.852 

39) 

17.336 

60) 

17, 

.436 

69) 

21.363 

70) 

PI 

.994 

79) 

****** 

an 

16, 

.396 


CONDITION! ^ Pams 1 &25S- . 


TAMft ^ (aS- 


^f/pAMft , 1 • £> 5 &- 
% P« 6 V \ 1 .VA. 


Hp/p a m» ^ 7 , & . 

**/$. t mv v __ 


PCVtRSER STATIC PRESSURES - PSR . 

FSIA 

1) 

22. CIS 

2) 

72. 

,712 

3) 

22. 

632 

4) 

ID 

19.683 

12) 

Cl. 

,029 

13) 

20. 

,519 

14) 

2D 

23.364 

22) 

24. 

.500 

23) 

24. 

, 7113 

?4) 

31) 

26.618 

32) 

». 

,T74 

33) 

25. 

.614 

34) 

41) 

23.609 

42) 

24 

.535 

431 

24 

. j9S 

44) 

91) 

19.232 

32) 

20 

.940 

53) 

20 

.023 

34) 

91) 

21.789 

62) 

22 

.094 

63) 

22 

.319 

64) 

71) 

2 t. one 

72) 

20 

.050 

73) 

23 

.469 

74) 

91) 

19.147 

62) 

19 

,592 

83) 

16 

.666 

64) 


22.707 

5) 

21.363 

6) 

16. 

876 

7) 

19 

• '•n 

19.765 

IS) 

16 .628 

in 

23. 

,162 

17) 

Z 


23.799 

23) 

23.531 

26) 

24. 

.285 

27) 

23. 


26.014 

35) 

26.638 

36) 

24. 

,231 

37) 

25, 

.94* 

23.434 

45) 

23.770 

46) 

22 

.664 

47) 

23, 

.209 

19.873 

35) 

16.621 

56) 

16 

.102 

57) 

19 

.602 

22.604 

65) 

«***♦ 

66) 

21 

.303 

67) 

23, 

.529 

23.760 

73) 

23.234 

76) 

W 

.325 

77) 

21 

.363 

16.697 

63) 

22.219 








6) 

20.379 

9) 

16.776 

10) 

16.521 

16) 

22.802 

19) 

23.421 

20) 

19.226 

38) 

25.624 

29) 

25.534 

30) 

24.890 

36) 

24.715 

39) 

14.750 

40) 

25.594 

46) 

22.614 

49) 

23.474 

50) 

19.(67 

58) 

20.078 

59) 

18.102 

60) 

16.487 

66) 

23.9)0 

691 

23.499 

70) 

24.325 

78) 

22.489 

79) 

*44444 

80) 

16.661 



~>J 

CTi 


RUN W 0 .J 14 . 


CONDITION—!. 


CONFIGURATION J - ft 
Pam®, — Tam® _ o o 


SET-BACK l.o? 


V* Fkev 


peverser static pressures 

- PSP , 

P51A 









1) 

18.831 

8) 

19.340 

3) 

18.986 

4) 

19 

.011 

5) 

18 

.167 

6) 

17 

.24 3 

II) 

17.727 

16) 

18.661 

13) 

18.622 

14) 

17 

.877 

15) 

15 

.964 

16) 

19 

.2SD 

*1) 

80.650 

62) 

19.965 

?3> 

19.930 

24) 

19 

.995 

25) 

19 

.965 

26) 

19 

.735 

31) 

60.449 

32) 

60.449 

33) 

20.334 

34) 

20 

.384 

35) 

20, 

.684 

36) 

19 

.960 

41) 

80.806 

42) 

20.013 

43) 

19.808 

44) 

19 

.683 

45) 

20. 

.076 

46) 

19. 

.157 

31) 

17.616 

36) 

18.446 

53) 

17.982 

54) 

17. 

.735 

55) 

15. 

,941 

5G> 

16. 

.911 

€1) 

18.647 

66) 

19.262 

€3) 

16.927 

64) 

16, 

. 697 

65) 

****** 

66) 

16, 

, 392 

71) 

18.377 

72) 

18.167 

73) 

19.402 

74) 

19. 

617 

75) 

19. 

237 

76) 

19. 

*02 

ai> 

17.746 

82) 

17.852 

fv3> 

15.901 

84) 

16. 

406 

85) 

10. 

417 



?> 


r\ 

*7) 

ST) 

67) 

77) 


17.947 
19.655 
20. 354 
20.494 
19.462 
17.762 
19.447 
18.502 


CONDITION 


Pam® — LtHiSL. Tam® 


^\p/Pam® 

Vo Wtv . 


REVERSES STATIC PRESSURES 


1) S>U.674 
11) 19.036 
61) 62.616 
31) 63.641 
41) 72. PSA 
18.636 
811.438 
19.76,7 
18.666 


SI) 

81 ) 

71) 

81) 


6 ) 20 
16) 19 
62) 22. 
36) 23. 
42) 22. 
56) 16. 
66) 20. 
72) 19 
86 ) 18 . 


634 3) 

265 13) 

653 63) 

017 33) 

OC-4 43) 
912 53) 

673 63) 

337 73) 

377 83) 


- PSR . 
20.719 
18.801 
21 .898 
23.546 
21.924 
18.536 
20.678 
21.708 
16.166 


PSIA 

4) 

14) 

84) 

34) 

44) 

54) 

64) 

74) 

84) 


60.904 

19.166 

63.326 

22.766 

63.184 

18.937 

20.613 

21.1G3 

17.346 


5) 19.915 
15) 16.333 
25) 21.768 
33) 24,196 
45) 21.899 
16.161 
****** 
751 21.158 
85) 60.478 


55) 

65) 


6 ) 

16) 

26 ) 

36' 

46) 

56) 

66 ) 

76) 


18.286 

21.683 

26.083 

26.193 

20.903 

17.696 

19.978 

22.069 


7) 

17) 

67) 

37) 

47) 

57) 

67) 

77) 


10.891 
21.059 
22.667 
22.842 
20.643 
18.447 
61 .604 
19.930 


Condition _j — p AM «i. -L4 /?s-s~ Tam® _^L_L5_ 


*ti»/R*m® 

Vo P*sv _ 


NEVER STR STATIC PRESSURES - 


!> 66.063 
ID 19.740 
61) 65.404 
31) 66.633 
41) 63.644 
SD 19.542 
61) 21.844 
71) 61.018 
81) 19.197 


8) 66 
16) 60. 
26 ) 24 
38) 65 
42) 84, 
36 ) 20 . 
62) 66. 
76) 60, 
86) 19. 


676 3) 

949 13) 

34 5 63) 

789 33) 

330 43) 
953 33) 
899 63) 
893 73) 

426 83) 


PSR , 
62.847 
60.534 
64.710 
23. 1*4 
24.610 
20.043 
22.544 
23,524 
16.686 


PS! A 
4) 

14) 

24) 

34) 

44) 

54) 

64) 

74) 

84) 


*2.722 

19.820 

63.829 

66.044 

65.474 

19.948 

66.659 

63.780 

18.726 


3) a. 3»8 
15) 16.638 
65 ) 63.606 
35 ) 26.893 
45) 2J.C3E. 
53) 16.641 
65) ****** 
75) 23.2E9 
63) 66.644 


61 18.916 
161 23.617 
66) 64.335 
36 ) 64.305 
46) 22.734 
56) 18.166 
66) a. 333 
76) 84.395 


7) 19.715 
17) a. 267 
67) 25 . .64 
37) a. 954 
47) 23.199 
37) 19.617 
67) ZS. 384 
77) 81.368 




• . • * i 


^P/KAK® > '*<**- 
FaZ \ \ io4 * 

6) 

17.042 

»> 

' u 

17.238 

10) 

16.4a 

18) 

19.221 

19) 

19.306 

2D) 

17.942 

29) 

20.240 

29) 

20.230 

SO) 

2D. 319 

38) 

20.015 

39) 

14.750 

40) 

20.203 

48) 

19. 05? 

49) 

19.11? 

50) 

16.136 

56) 

17.787 

59) 

16.961 

60) 

16.341 

66) 

19.863 

69) 

19.227 

70) 

19.53? 

76) 

18.592 

79) 

44444=* 

80) 

15.961 

_L_ 



Pt*. /p» ... I 



• ’ - » > 

Fj/jo. 



6) 

18.391 

»> 

18.167 

1C) 

17.63? 

16) 

20.429 

19) 

a. 653 

2U> 

18.776 

28) 

ZS. 242 

29) 

22.622 

30) 

22-rr.; 

36) 

22.482 

39) 

14.750 

40? 

Uc.814 

48) 

20.443 

49) 

21.473 

50) 

16.672 

56) 

18.462 

59) 

17.646 

60) 

17.451 

68) 

21.063 

69) 

21-273 

70) 

22.104 

76) 

20.788 

79) 


00) 

!6.42t 

L 


R't / a 

/.4>77 

_1& 

| | 


Vs. 


.1B936* 1 

8) 

20.304 

») 

18.816 

1G» 

16.541 

16) 

22.817 

19) 

ZS. 458 

60) 

19.285 

661 

ZS. 669 

69) 

a. 554 

30) 

24.92D 

38) 

24.74.*, 

39) 

14.750 

40) 

ZS .629 

4S> 

22.624 

49) 

a. 539 

SO) 

19. ?oe 

58) 

20.098 

59) 

18.157 

60) 

16.517 

68) 

23.620 

6?) 

a. 509 

70) 

24.350 

78) 

22.499 

79) 

V444b*4 

80) 

16.866 



SET-BACK M >.0 


Q) 

<•* <& 


'3,^ 


RUN U0._2J£_ CONF\SURATtOK <2£. 


CONDITION-!- Pam» H JLSi i Tam a .fe'Li’.S. ^tp/r^b 

7» F-»*ev 


6EVCASEK STATIC PRESSOPES 

- PSA , 

PSIA 

1> 

te 

,792 

2! 

19, 

.461 

3) 

1C. 967 

4) 

11) 

17. 

.673 

12) 

IB. 

.637 

13) 

18.277 

14) 

n> 

20 

.253 

22) 

20. 

W6 

23) 

19.961 

24) 

Sl> 

20, 

.355 

32) 

20, 

.506 

33) 

20.2G5 

34) 

41) 

20. 

.174 

42) 

20. 

,104 

43) 

19.779 

44) 

Sl) 

1 7. 

,467 

52) 

16. 

496 

33) 

17.693 

54) 

•i) 

IB. 

.366 

*2) 

19. 

318 

63) 

18.663 

64) 

td 

i a. 

.373 

tt) 

16. 

see 

23) 

19.348 

74) 

«i> 

If. 

692 

«2> 

17, 

737 

S3) 

15.(62 

64) 


IS, 

.967 

5) 

19.153 

6) 

17. 

.169 

7) 

16.066 

17, 

a<3 

13) 

13.910 

16) 

19. 

.252 

17) 

19.621 

19, 

.981 

25) 

19.931 

26) 

19. 

,6.;6 

27) 

20.430 

20. 

,430 

35) 

23.705 

36) 

19. 

.936 

3b 

20.310 

19. 

758 

45) 

23.039 

46) 

19. 

.053 

47) 

19.536 

17. 

612 

55) 

1S.9G2 

56) 

16. 

657 

57) 

17.636 

18. 

843 

651 


c<) 

18. 

.373 

67) 

19.366 

19. 

,693 

73) 

19.143 

76) 

19. 

,3G? 

77) 

16.468 

16. 

377 

65) 

18.338 







l A l fr ,. -J.4Q V 

^ >?. ■ -1] 0 9 4** 


6) 

17, 

.666 

») 

17.179 

10) 

16, 

.449 

16) 

19. 

.296 

19) 

I9.2CC 

20) 

17 

.873 

26) 

20. 

171 

29) 

20.325 

30) 

20. 

.191 

36) 

19. 

,966 

39) 

14.756 

40) 

20. 

.164 

46) 

16. 

963 

49) 

16.9-36 

30) 

16. 

.CIS 

36) 

17. 

702 

59) 

16.672 

601 

16. 

,312 

66) 

20. 

029 

69) 

19.223 

70) 

19. 

,513 

78) 

18. 

576 

79) 

*fr**o^» 

PCD 

15. 

932 


CONDITION 2 — p AMB _ LfLUk. Tam* <a 7 &£ 


^p/Ra**b -L-k £.«t- 
% Pb*v • o fa 


/p AM . -..L.S32 l. 
Fj/jo, . US-IAA* 


AOTASEA STATIC Fpf SSCJPilS 

- PSA , 

PSIA 






«» 

20.673 

2) 

20.595 

3) 

20 

.630 

4) 

20 

.990 

5) 

19 

.901 

111 

19.052 

12) 

19.237 

13) 

18. 

.667 

14) 

19 

.157 

15) 

16 

.304 

21) 

22.636 

22) 

22.249 

23) 

2t. 

.789 

24) 

23 

.347 

25) 

21 

.739 

31) 

23.597 

32) 

22.978 

33) 

23 

.567 

34) 

22. 

.658 

35) 

24, 

.212 

411 

22.775 

42) 

22.0U0 

43) 

Zl ■ 

.765 

44) 

23. 

.150 

45) 

21, 

,633 

911 

16-366 

32) 

16.753 

33) 

18 

.358 

54) 

IS 

.668 

55) 

16. 

,107 

«1> 

20.419 

62) 

20.614 

63) 

20, 

.399 

64) 

20 

.809 

651 


71) 

19-796 

72) 

19.523 

73) 

21 

.699 

74) 

21 

.044 

75) 

21 

.054 

•11 

16.638 

2) 

16.478 

83) 

16. 

ICE 

64) 

17. 

.327 

65) 

20. 

,459* 


6) 

16, 

262 

7) 

18.672 

6) 

16.253 

9) 

16 

.173 

10) 

17.656 

16) 

21, 

.329 

17) 

21 .006 

16) 

20.263 

19) 

21 

.694 

20) 

16.772 

26) 

21, 

,974 

27) 

22.616 

26) 

23.272 

29) 

22 

.468 

3C> 

22.313 

36) 

22, 

.119 

37) 

22.783 

38) 

22.376 

39) 

14 

.756 

40) 

22.770 

46) 

20, 

,60* 

47) 

20.509 

46) 

20.264 

49) 

21 

.409 

501 

16.763 

56) 

17, 

.667 

57) 

16.373 

56) 

"6.378 

59) 

17 

.617 

60) 

17.447 

66) 

19. 

,934 

67) 

21.670 

68) 

20.99* 

69) 

21 

.179 

TO) 

22.125 

761 

22. 

TOO 

77) 

19.924 

76) 

20.(0* 

79) 


(O 

16.422 


CoNDlT! ON ^ Pamb 14, Tamb JlB. os~ H’p/fvmb 1 » &*> 

% P*sv *.s.«af 


R*/p a m% -LfeX L 
l-iL3 $>.&-*. 


KVCftSCR STATIC' PRESSURE * PSA , PSIA 


1) 

21 

,»9 

2) 

22. 

.643 

3) 

22 

.905 

4) 

22. 

786 

5) 

21. 

.444 

6, 

18.747 

7) 

19. 

631 

6) 

20. 

4U0 

•) 

10.607 

10) 

IS. 

.657 

11) 

19 

►441 

12) 

tl. 

.259 

13) 

20 

.710 

14) 

19. 

946 

13) 

16. 

.704 

16) 

23.033 

17) 

23. 

,547 

16) 

73. 

026 

19) 

23.662 

20) 

19. 

.571 

21) 

23 

.440 

22) 

Z4. 

.311 

23) 

24 

.636 

24) 

25. 

,673 

25) 

23 

• 64» 

26) 

23.737 

27) 

25. 

,765 

26) 

25. 

,560 

29) 

25.715 

30) 

25, 

.106 

31) 

26 

.225 

32) 

86, 

.060 

33) 

25 

.763 

34) 

26. 

140 

35) 

26. 

,799 

36) 

24.012 

37) 

26. 

,210 

36) 

24. 

966 

39) 

14.761 

40) 

25. 

.406 

41) 

25 

►415 

42) 

24, 

.631 

43) 

24 

.371 

44) 

25. 

166 

45) 

23. 

.621 

46) 

22.310 

47) 

23. 

.506 

46) 

22. 

,610 

49) 

23.345 

SO) 

19. 

.764 

31) 

16 


32) 

2\ 

.089 

33) 

19 

.994 

34) 

19 

.649 

53) 

16 

.637 

"t 

16.043 

57) 

19 

.713 

56) 

20, 

,019 

59) 

16.115 

60) 

18 

.556 

«!) 

21 

.889 

62) 

23 

.013 

63) 

22 

.360 

64) 

22 

.625 

65) 


66) 

21.399 

67) 

23, 

.390 

66) 

24, 

.141 

69) 

23.635 

70) 

24 

.551 

71) 

21 

,159 

72) 

20 

.769 

73) 

23 

.353 

74) 

23 

.9*1 

751 

23 

.295 

76) 

24.256 

771 

21, 

.709 

76) 

22. 

,560 

79) 

44444 a t 

60) 

16 

.962 

81) 

19 

.szs 

62) 

19 

.306 

63) 

16 

.677 

64) 

16 

.776 

85) 

22 

.165 















~s| 

-4 



^4 

CD 


RUN KJO. 21fr- 
CONDIT ION L 


CONFIGURATION 2 &_ SET - SACK, . ' , ? Q . 

P AK * \4.ts-6 Tam a &ZJS. ^p/pw JL^LO. 

% T-pew ^ V 7 Q 


/Pa** L..A.O..V 
1 1 9-5.4"* 


REVERSE* STATIC PRESSURES - PSR , 

FSU 






1) 

is.8«? 

2’ 


.461 

3) 

19.017 

4) 

19 

.007 

5) 

16. 

.168 

ID 

17.000 

1?) 

18. 

, iT32 

13) 

16.262 

14> 

17. 

.648 

15) 

15. 

939 

ZD 

2t).?C-0 

Z!) 

211 . 

OG 1 

23) 

29.006 

24) 

29. 

.021 

25) 

19. 

.951 

3D 

20.405 

33) 

20. 

.515 

33) 

29.300 

34) 

29. 

.4:0 

35) 

29. 

739 

41) 

20.189 

4?) 

211 . 

.099 

43) 

19.799 

44) 

19 

.799 

45) 

29. 

,054 

9D 

17.493 

3i'> 

IP. 

,4P3 

53) 

17.913 

54) 

17 

.632 

55) 

15. 

9J2 

CD 

10.598 

62' 

19. 

, 313 

63) 

18. 663 

64) 

18 

.658 

65) 

<*<*** 

PD 

16.378 

72) 

18. 

.178 

73) 

19.378 

74) 

19 

.663 

75) 

19. 

163 

6D 

1 7 . 702 

62) 

17. 

.752 

63) 

15.867 

64) 

16. 

.387 

65) 

18. 

,358 


.) 

17. 

.199 

7) 

10. 

,063 

8) 

17, 

.668 

9) 

17. 

.194 

1G) 

16. 

.449 

16) 

19. 

.271 

IP) 

19. 

. 026 

IS) 

19. 

.391 

19) 

19. 

.311 

20) 

17. 

,ces 

26) 

19. 

.676 

Z7) 

20. 

.440 

26) 

20. 

.206 

29) 

20. 

330 

30 

2D. 

216 

36) 

19. 

.961 

37) 

20. 

,569 

36) 

19. 

.991 

39) 

14. 

761 

40 

2D. 

.179 

46) 

19 

.063 

47) 

19. 

.543 

48) 

19. 

.003 

49) 

19. 

,023 

50 

16. 

0E3 

56) 

16. 

662 

57) 

17. 

623 

58) 

17. 

,732 

59) 

16. 

887 

60 

16. 

.317 

66) 

18. 

.368 

67) 

19. 

413 

68) 

20. 

G19 

69) 

19. 

233 

70 

19. 

.543 

76) 

19. 

,338 

77) 

16. 

,493 

78) 

18. 

,598 

79) 


80 

15. 

S37 


CONDITION 2- _ P AMft ■ 1 A ■ 15., fa. Tam% ■ ^ P / Pam » - A b ^> - 

% F* tw 1 > ik iJ-L 


/Pam* \£±± 

Fj/Sa _JV?-QP* 


REVEKSCR STATIC PRESSURES - FSR , 

PS1A 






D 

29.675 

Z) 

2D. 600 

5) 

20.690 

4) 

21 

005 

5) 

19 

916 

ID 

19.042 

12) 

19.242 

13) 

le.rre 

1<> 

19 

152 

15) 

16 

319 

ri) 

22.673 

22) 

22.253 

23) 

21.664 

24) 

23 

347 

25) 

21 

774 

3D 

23.592 

32) 

22.998 

33) 

23.567 

34) 

22 

743 

35) 

24 

2137 

41) 

22.795 

42) 

21 .990 

43) 

21.085 

44) 

23 

120 

45) 

21 

645 

5D 

18.563 

52) 

18.773 

53) 

18.478 

54) 

16 

073 

55) 

16 

122 

6D 

2*). 4 19 

€2) 

20.624 

63) 

20.639 

64) 

20 

CCS 

65) 


PD 

19.698 

P2) 

19.533 

P3> 

21.609 

74) 

21 

049 

75) 

21 

099 

01) 

18.646 

82) 

16. 503 

83) 

16.117 

04) 

17 

532 

85) 

20 

449 


6) 

10 

.253 

7) 

18. 

.857 

6) 

18.352 

»> 

18 

.183 

10) 

17. 

.655 

16) 

21 

.329 

17) 

21 . 

,015 

IB) 

20.410 

19) 

21 

.699 

20) 

IS. 

.707 

26) 

21 , 

.959 

27) 

22. 

658 

28) 

23.277 

29) 

22 

.563 

30) 

22. 

.523 

36) 

22 

.119 

37) 


.823 

38) 

22.393 

39) 

14, 

.756 

40) 

22, 

.785 

46) 

20 

.799 

47) 

20. 

509 

48) 

20.394 

49) 

21. 

.404 

50) 

16 

.788 

56) 

17. 

.662 

57) 

16. 

573 

58) 

18.458 

59) 

17. 

612 

60 

17, 

.447 

66) 

19 

.924 

67) 

21. 

.875 

68) 

21.009 

69) 

21. 

.229 

70) 

22. 

.135 

76) 

22 

.015 

77) 

)9, 

,939 

76) 

H1.8U9 

79) 


80) 

16. 

432 


RI T\ 1 T « fi KJ 

J, 

p. ... 

14.1 

Si>_. 

Tama 

68.10 

^p/Par»A _ 

LJJSS 




M • 1 1 • 



■ n 

. , ---. — 







Vo t"«6V 

— 


Vs. 

IA7ZO* 

•CVERSCR STATIC ' -EU JUKES 

■ PSk , 

FSU 














1> 

22.019 

2) 

22.670 

3> 

22.066 

4) 

22.718 

5) 

21.389 

6) 

16.842 

7) 

19.691 

0.' 

20.405 

9) 

10.782 

to) 

18.507 

ID 

19.691 

12) 

21.040 

13) 

20.5GG 

14) 

19.81) 

IS) 

16.684 

16) 

23.206 

17) 

23.292 

18) 

22.863 

19) 

23.497 

20) 

19.331 

*1) 

29.430 

22) 

24.331 

23) 

24.766 

24) 

25.9.13 

25) 

23.567 

26) 

24.1E2 

27) 

25.535 

28) 

25 .605 

29) 

25.550 

30) 

24.736 

91) 

26.499 

12) 

25.800 

33) 

25. 655 

34) 

26 .070 

35) 

26.844 

36) 

24 . 127 

57) 

25.960 

38) 

24 ,651 

39) 

14.761 

40) 

25.530 

41) 

29.540 

42) 

24.316 

43) 

24.541 

44) 

25. V5 

45) 

23.720 

46) 

22.545 

47) 

23.260 

46) 

22.550 

49) 

23.430 

50) 

19.568 

91) 

19.148 

52) 

20.989 

53) 

19.974 

54) 

19.874 

55) 

16.622 

5C) 

18.108 

57) 

19.633 

56) 

20.109 

59) 

18.123 

60) 

18.518 

• 1) 

21.769 

62) 

22.920 

63) 

22.515 

64) 

22.630 

65) 

****** 

66) 

21.474 

67) 

23.520 

68) 

23.871 

69) 

23.520 

70) 

24.376 

FI) 

21 .009 

T2) 

20.859 

73) 

23.440 

74) 

23.851 

75) 

23.260 

76) 

24.411 

77) 

21.614 

76) 

22.550 

79) 


80) 

16.917 

•1) 

19.293 

82) 

19.293 

83) 

16.662 

fV) 

18.723 

85) 

22.220 














RUN kJ0._2LLl_ 
CONDITI ON _L_ 


CONPlGURATlOH 2 g SET-BACK .. ?• ? S~ - 

Pamb Tamh iUi Wp am «. AxfLL S . 

7. f«v .JhhJiA 


*p/Pak* \^?.l 
Fj^ J»P-j4jL 


REVERSED STATIC PRESSURES - PSR , PSIA 


11 

is. 

rra 

2) 

19. 

457 

3) 

18. 

963 

4) 

18. 

983 

s> 

16. 

109 

in 

If. 

629 

121 

IS. 

828 

13) 

18. 

244 

14) 

17. 

614 

IS) 

15. 

686 

MI 

20. 

.256 

22) 

20. 

062 

23) 

20. 

,012 

24) 

20. 

007 

25) 

19. 

912 

91) 

20. 

531 

32) 

20. 

511 

33) 

20. 

256 

34) 

20. 

511 

35) 

20. 

.621 

41) 

20 

.160 

42) 

20. 

.090 

43) 

19 

.790 

44) 

19. 

7C5 

45) 

20. 

,o3o 

91) 

, k 7< 

.468 

52) 

is, 

.499 

33) 

17, 

.859 

54) 

17. 

613 

35) 

15. 

.673 

• 1) 

is 

.5f4 

62) 

19 

319 

63) 

18 

.804 

64) 

18- 

.639 

65) 

J*** 

PI) 

is 

.524 

f2) 

18 

.099 

73) 

19 

.344 

74) 

19 

.704 

75) 

IS 

.999 

«1> 

if 

.628 

S2> 

17. 

. 7C3 

83) 

15 

.833 

84) 

16. 

.353 

65) 

16 

.259 


6) 

17.155 

7) 

16.049 

8) 

17. 

864 

») 

If. 

.160 

SO) 

16, 

365 

16) 

19.223 

17) 

19.637 

IP) 

19. 

277 

19) 

19. 

,292 

20) 

17. 

834 

26) 

19X57 

27) 

20.446 

28) 

20. 

.162 

29) 

20. 

.371 

30) 

20. 

107 

36) 

19.952 

37) 

20.551 

36) 

19 

.977 

39) 

14. 

.757 

40) 

20. 

.150 

46) 

19.029 

47) 

19.554 

48) 

16. 

.959 

49) 

16. 

.999 

50) 

17. 

.999 

56) 

16.633 

57) 

17.834 

56) 

17. 

.728 

59) 

16. 

.858 

60) 

16. 

.273 

66) 

18.324 

67) 

19.379 

68) 

20 

.020 

69) 

19 

.114 

70’ 

19 

.549 

76) 

19.299 

771 

18.464 

7p) 

16 

.529 

79) 

****** 

to 

15. 

.668 
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7) 


943 

8) 

16-373 

9) 

|) 

20.671 

2) 

20. 

6<*6 

3) 

20. 

786 

4) 

20. 

951 

5) 

19, 

9 <7 

<) 

16.219 

18. 

11) 

16.958 

12) 

19. 

272 

13) 

16 

.638 

14) 

16. 

,973 

15) 

16. 

.265 

16) 

21.305 

17) 

21. 

.061 

16) 

20.451 

19) 

21) 

Z2.M 

22) 

22. 

344 

23) 

21 

9CO 

24) 

23. 

,413 

25) 

21. 

na 

26) 

21.890 

27) 

22. 

.614 

28) 

23.336 

29) 

3l> 

*1) 

23.518 

22.801 

32> 

42) 

23. 

22. 

179 

.166 

33) 

43) 

23 

21 

.643 

.916 

34) 

44) 

22. 

23 

,789 

.216 

35) 

45) 

24, 

21 

,138 

.811 

36) 

46) 

22.050 

20.755 

37) 

47) 

22. 

20, 

.994 

.665 

38) 

48) 

22.225 

20450 

39) 

49) 

5 j) 

18.499 

52) 

16. 

.884 

53) 

16 

.479 

54) 

18, 

.774 

55) 

16. 

,093 

56) 

17X28 

57) 

18 

.494 

58) 

18.420 

39) 

61) 

20.4 15 

62) 

20 

.710 

63) 

20 

.710 

64) 

20 

.795 

65) 

****** 

66) 

19.960 

67) 

21 

.676 

68) 

21.110 

69) 

71> 

19.654 

72) 

19 

.519 

73) 

21 

.665 

74) 

21 

.160 

75) 

21 

.195 

76) 

22.026 

77) 

19 

.910 

78) 

2D. 635 

79) 

•1) 

18.484 

82) 

10 

.384 

83) 

16 

.098 

84) 

17 

.553 

65) 

20 

.510 
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,*ce 

6) 

20. 

.476 

9) 

1) 

21, 

,935 

2) 

^2, 

789 

3) 

22.699 

4) 

22. 

794 

S) 

21. 

,450 

6) 

16 

,758 

7) 

19. 

SD 

19. 

,4*7 

12) 

21. 

.196 

13) 

20.691 

14) 

19. 

922 

15) 

16 

.690 

16) 

23 

.629 

171 

23 

.448 

18) 

22. 

,9S9 

19) 

tl) 

25. 

.426 

22) 

24. 

.447 

23) 

24.827 

24) 

25. 

.681 

25) 

23 

.576 

26) 

23 

.653 

27) 

25, 

.721 

28) 

25. 

.596 

29) 

3D 

26. 

,056 

32) 

26. 

,031 

33) 

25.78: 

34) 

26. 

,156 

35) 

26 

.635 

36) 

23 

.968 

37) 

26. 

206 

38) 

24, 

.702 

39) 

4|' 

25, 

.426 

42) 

24 

.602 

43) 

24.617 

44) 

25. 

.252 

45) 

23 

.767 

46) 

22 

. 336 

47) 

23 

.516 

48) 

22. 

.661 

49) 

51) 

J9 

, 004 

32) 

21 

.135 

53) 

20.040 

54) 

19 

.910 

55) 

16 

.648 

56) 

18 

.069 

57) 

19 

.729 

58) 

20 

.115 

59) 

81) 

21 

.70S 

62> 

ZZ 

.031 

63) 

-2.581 

. J) 

22 

.651 

65) 


66) 

21 

.415 

67) 

23 

.421 

68) 

24 

.042 

69) 

71) 

21 

.no 

72) 

20 

.735 

73) 

23.356 

74) 

23 

.967 

75) 

23 

.311 

76) 

24 

.3C2 

77) 

21 

.705 

70 

22 

.551 

79) 

81) 

19 

.434 

82) 

19 

.494 

63) 

16.683 

84) 

48 

.764 

85) 

22 

.208 












16 

.064 

10) 

17.629 

21. 

.590 

20) 

16.606 

22. 

.694 

30) 

22.274 

14, 

.757 

40) 

22.791 

21 

.360 

50) 

16.654 

17 

.553 

60) 

17.463 

21 

.365 

70) 

22.091 

****** 

60) 

16.376 
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18. 

820 

to) 

18, 

.643 

23. 

.638 

20) 

19. 

,502 

25. 

.691 

so) 

24. 

.647 

14 

.757 

40) 

25. 

.416 

23. 

.421 

50) 

19. 

.749 

16 

.124 

60) 

18 

.549 

23 

.581 

TO) 

24 

.412 

****** 

80) 

16. 

.916 
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1) 

10.776 

2> 

19.500 

3) 

18.961 

4) 

i9.net 

5) 

18.152 

6) 

17.153 

7) 

1P.MC 

to 

17.837 

9> 

17.373 

1D> 

16.408 

ID 

17.597 

12) 

18.666 

13) 

18.222 

14) 

IT. 632 

15) 

15.889 

16) 

19.196 

17) 

19.885 

16) 

19.280 

19) 

19.315 

20) 

17.862 

tl> 

an. 255 

22) 

20.125 

23) 

20.015 

24) 

20.010 

25) 

19.915 

26) 

19.665 

27) 

20.499 

26) 

20.175 

29) 

20. 419 

30) 

20.150 

31) 

2U.319 

32) 

20.569 

33) 

20.279 

34) 

20.534 

35) 

20.801 

36) 

19.980 

37) 

20.604 

38) 

20 . cm 

39) 

14.750 

40) 

2*0.143 

41) 

2*3. 1<8 

42) 

20.178 

43) 

19.778 

44) 

19.778 

45) 

20.038 

46) 

19. ITS 

47) 

19.622 

<6> 

16.942 

49) 

19.C27 

30) 

18.927 

3l> 

17.426 

52) 

10.532 

53/ 

17.837 

54) 

17.626 

51 > 

15.881 

*6) 

16.826 

57) 

17.852 

56) 

17.67G 

59) 

:c.cr« 

60) 

16.291 

• l> 

10.5C7 

62) 

If 352 

63) 

18.622 

64) 

10.867 

65) 


6 •> 

18 317 

67) 

19.357 

68) 

20.068 

69) 

19.152 

70) 

19.547 

T l> 

10.367 

72) 

18.112 

73) 

19.317 

74) 

19.737 

75) 

19.C37 

76) 

19.292 

77) 

18.467 

76) 

16.572 

79) 


80) 

15.686 

•1) 

17.661 

62) 

17.746 

83) 

15.836 

64' 

16.356 

05) 

18.302 
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1) 

20.683 

2) 

20.728 

3) 

20.818 

4) 

20.963 

5) 

19.964 

6) 

18. £26 

7) 

19.005 

8) 

18.380 

9) 

18.031 

10) 

17.626 

11) 

18.950 

12) 

19.349 

13) 

18.870 

14) 

18.975 

15) 

16.253 

1C) 

21.302 

17) 

21.128 

18) 

20.468 

19) 

21.627 

20) 

18-615 

21) 

22.736 

22) 

22.401 

23) 

21.882 

24) 

23.455 

£5) 

21 .752 

£6) 

21.9U2 

27) 

22.866 

28) 

23.360 

29) 

£2.731 

30) 

22.311 

31) 

23.495 

32) 

23.216 

33) 

23.670 

34) 

22.601 

35) 

24 . 165 

35) 

22.062 

57) 

23.CE6 

38) 

22.271 

39) 

14.754 

40) 

22.768 

41) 

22.798 

42) 

22.233 

43) 

21 .923 

44) 

23.238 

45) 

21.853 

46) 

20.7C7 

47) 

20.752 

48) 

£0.462 

49) 

21.392 

50) 

18.691 

51) 

18.491 

52) 

18.941 

53) 

16.476 

54) 

18.766 

55) 

6.075 

56) 

17.625 

57) 

18.556 

56) 

18.416 

59) 

17.560 

$0) 

17.495 

ei> 

20.417 

62) 

20.732 

63) 

20. '42 

64) 

20.822 

65) 

****** 

66) 

19.957 

67) 

21.893 

08) 

£1.172 

69) 

21.447 

70) 

22.108 

71) 

19.666 

72) 

19.516 

73) 

21.732 

74) 

£1.137 

75) 

21 .202 

76) 

22.063 

77) 

19.937 

78) 

20.872 

79: 

****** 

80) 

16.380 

81) 

18.496 

02) 

18.431 

63) 

16.090 

64) 

17.585 

85) 

20.532 
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to) 

18.672 

1) 

at. 999 

2) 

22.793 

3) 

22.938 

4) 

22.833 

5) 

21.484 

6) 

18.807 

7) 

19.805 

8) 

20.475 

9) 

18.867 

11) 

S9.SU 

12) 

21.185 

13) 

20.700 

14) 

19.976 

15) 

16.704 

16) 

23.103 

17) 

23.457 

16) 

23.008 

19) 

23.677 

20) 

19.551 

21) 

H. 490 

22) 

24.466 

23) 

24.87) 

24) 

25.955 

25) 

23.6^7 

26) 

23.737 

27) 

25.775 

28) 

25.660 

29) 

25.760 

30) 

24.911 

31) 

26.095 

32) 

26.060 

33) 

25.670 

34) 

26.230 

35) 

26.939 

30, 

24.072 

37) 

26.255 

33) 

24.916 

39) 

14.751 

40) 

25.470 

41) 

25.469 

42) 

24.621 

43) 

24.676 

44) 

25.325 

45) 

23.656 

46) 

22.400 

47) 

23.515 

46) 

22.695 

49) 

23.505 

SC! 

19.864 

Si) 

19.0*6 

52) 

2) .139 

53) 

20.064 

S'*) 

19.989 

55) 

16.652 

56) 

16.098 

57) 

19.733 

56) 

20.154 

59) 

16.173 

60) 

18 608 

• 1) 

21*754 

62) 

23.050 

63) 

22.630 

64) 

22.720 

65) 

****** 

66) 

.’’1.464 

67) 

23.500 

66) 

24.021 

69) 

23.665 

70) 

24.461 

71) 

at. 154 

72) 

20.774 

73) 

23.425 

74) 

23.966 

75) 

23.360 

76) 

24.436 

77) 

21.764 

76) 

22.605 

79) 

****** 

80) 

16.932 

•1) 

19.473 

62) 

19.398 

83) 

16.682 

64) 

18.616 

85) 

22.270 
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1) 

18 

.022 

2) 

16.996 

3) 

18 

./£J 

4) 

in 

If 

.442 

12) 

18.711 

13) 

18 

.1!£ 

14) 
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.310 

22) 

20.150 

23) 

2tJ. 

.055 

24) 

an 

?li. 

.374 

32) 

20.614 

S3) 

?J, 

,314 

V) 

41) 

PU. 

.213 

42) 

20.203 

43) 

19. 

.83A 

44) 

Sl) 

If. 


52) 

16.392 

S3) 

If. 

,65* 

54) 

«D 

If. 

691 

62) 

16.762 

63) 

18. 

vr 

64) 

■» 

18. 

.662 

72) 

f-Tt 

73) 

****** 

74) 

•*> 

If. 

696 

62) 

17.761 

63) 

15. 

KS 

64) 


7. T-*«w 


16 

.Ml 

5) 

16.197 

6) 

16,?94 

7) 

.).•!«! 

17 

,617 

15) 

15.699 

lti) 

19.216 

17) 

1 ° . 675 

20, 

,040 

25) 

19.955 

26) 

19.7J5 

27) 

20.349 

20. 

.'j79 

35) 

20,889 

36) 

20.070 

S7) 

20.644 

10 

,628 

45) 

20.076 

40 

19.022 

47) 

19.612 

)7. 

570 

55) 

15.666 

56) 

IS. Ml 

57) 

17.241 

16. 

767 

65) 


66) 

**.«** 

67) 


19. 

nos 

75) 

16.492 

70 

18.692 

77) 

16.722 

16. 

251 

65) 

18.192 
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6) 

17, 

,407 

9) 

17.156 

10) 

16.606 

13) 

19 

,296 

19) 

19.320 

20) 

17 ,662 

2 0 

20. 

,230 

29) 

20, 459 

30) 

20. 190 

30 

20. 

.043 

39) 

14.830 

40) 

20.196 

48) 

16. 

,647 

49) 

19.052 

50) 

16.047 

56) 

17, 

MS 

59) 

16.656 

60) 

16.156 

66) 

19. 

367 

69) 

16.912 

7Cj> 

19.637 

76) 

16. 

602 

79) 

♦*44134 

60) 

15.926 
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11 

19.706 

2) 

20.070 

3) 

20.464 

4) 

20.609 

»> 

20.070 

e> 

17.063 

7) 

17.697 

*> 

17.822 

11) 

16.736 


19.0C6 

13) 

16.76* 

14) 

16.646 

15) 

>6.274 

16) 

21.294 

17) 

21.119 

16) 

20.474 

21 > 

22.602 

. ’) 

22.462 

23) 

21 .903 

24) 

23.535 

25) 

21.756 

26) 

21.923 

27) 

22.957 

26) 

23.405 

31) 

23.541 

32) 

23.312 

33) 

23.736 

34) 

22.692 

35) 

24 . 166 

36) 

22.116 

37) 

Z3.122 

36) 

22.253 

41) 

22.669 

4?> 

22.309 

43) 

21 .969 

441 

23.364 

4SS 

21.664 

46) 

20.763 

47) 

20.763 

46) 

20.443 

SO 

16.277 

52) 

18.667 

53) 

18.192 

54) 

10.6C2 

53) 

16.031 

56' 

1C. 396 

57) 

17.436 

56' 

17.441 

SI) 

19.212 

62) 

19.918 

63) 

20.043 

64, 

20.608 

65) 

4*4 , ♦* 

66) 

4*a8**« 

67) 

♦**!*♦* 

•6) 

>0.463 

71) 

ft*. 403 

72) 

****** 

73) 

44**** 

74) 

20.273 

75) 

20.373 

76) 

21.696 

77) 

P0.3T3 

76) 

20.666 

61) 

16.40, 

62) 

16.442 

«3) 

16.846 

64) 

17.431 

65) 

20.276 
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9) 

17.947 

10) 

17.9*7 

It) 

21.545 

2D) 

16.321 

29) 

22.887 

SO) 

22.246 

39) 

14.620 

40) 

22.684 

49) 

21.405 

50) 

16.70* 

59) 

17.101 

60) 

17.321 

69) 

20.613 

70) 

22.4*6 

79) 

****** 

60) 

16.416 
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1) 

20.994 

2) 

22.357 

3) 

22.392 

4) 

22.697 

5) 

21.566 

6) 

17,019 

7) 

16.451 

•> 

19.463 

9) 16.766 

to) 

16.9(6 

11) 

19.320 

12) 

20.699 

13) 

20.429 

14) 

19.645 

IS) 

16.729 

161 

23.127 

17) 

23.416 

16) 

22.962 

>•) 23.636 

20) 

19.000 

*1) 

28.531 

22) 

24.495 

23) 

24.00) 

24) 

25.979 

23) 

23.686 

261 

23,651 

27) 

28.794 

26) 

23.749 

29) 25.754 

X) 

24.660 

311 

26.229 

321 

26.069 

33) 

25.969 

34) 

26.239 

35) 

27.016 

SCI 

24.131 

37) 

26.239 

36) 

24.665 

39) 14.630 

40) 

25.519 

41) 

28.534 

42) 

24.5tO 

43) 

24.665 

44) 

28.369 

45) 

23.670 

46) 

22.419 

47) 

r3.424 

46) 

22.634 

49) 23.529 

50) 

19.943 

St) 

16.667 

52) 

20.663 

33) 

19.687 

34) 

19.646 

85) 

16.596 

56) 

16.266 

57) 

16.422 

56) 

16.602 

59) 17.621 

60) 

16.342 

SI) 

20.493 

62) 

22.229 

63) 

21.798 

64) 

22.649 

65) 

****** 

66) 


•7) 


66) 

23.044 

6 ) 22.624 

70) 

24.671 

71) 

22.164 

72) 

»4n) 1 ** 

73) 

#***#• 

741 

22.729 

751 

22.434 

76) 

23.609 

771 

e?.35* 

76) 

22.546 

79) ****** 

4C> 

16.56* 

61) 

19.437 

62) 

19.582 

63) 

16.626 

64) 

16.567 

95) 

21. SIS 












CD 

fO 


RUN mo. CONFIGURM-IOH _ia 


0 E 7 - 8 ACK -i 2 £. 


CON DIT 1 0 N — 1 Pam» J£.&L£L Tam a .feSAl. R»/g> AM » jam 

7 . P-*«v . 2 7 ,fa 3 


REVERSE* STATIC PREiXEES - fST, , P3TA 


1) 

is. (vi 

2) 

ItsH^S 

3) 

IS 

745 

4) 

)« 

.9TD 

S) 

IS. 211 

6) 

16.306 

f) 

1) .49) 

6) 

IT .421 

u> 

IT, 461 

12) 

JS.755 

13) 

IP 

121 

14) 

IT 

.011 

13) 

13 .9(16 

16) 

19.240 

IT) 

19.904 

IS) 

19.310 

2i> 

20.333 

22) 

20.!>9 

23) 

2>.i 

VSA 

24) 

20 

.C69 

23) 

19. OCA 

20) 

19.239 

cn 

20.5(3 

20) 

20.204 

Si) 

20.396 

32) 

?*J.633 

S3) 

2!) 

37* 

3-0 

20 

.613 

35) 

211.933 

30) 

20.124 

ST) 

20. (63 

36) 

ai. CS4 

4tl 

m.zzr 

42) 

20.23? 

43) 

19 

P37 

44) 

19 

.662 

43) 

21).l>32 

46) 

19.131 

4T) 

19.631 

46) 

16.961 

SI) 

iT.yxt 

32) 

13.4C1 

33) 

IT 

f 55 

34) 

IT 

SCO 

S3) 

13. STS 

36) 

13.943 

ST) 

IT. 240 

36) 

IT. COS 

ei) 

ir.rm 

*2) 

16.776 

63) 

IS 

331 

e<> 

10 

SCI 

CS) 

<>'(*..** 

60) 

W<t\« 

6T) 


CP) 

19.395 

Tt) 

lo.roi 

T2) 

*****•-« 

23) 

****** 

T4) 

19 

ir.i 

T3) 

16.311 

TO) 

)P.«1 

tt> 

is.Tro 

Tf.) 

IS .616 

ei> 

it.sso 

02) 

17.735 

S3) 

13 

A33 

S4) 

1C 

233 

F3) 

16.190 








/Pa*% A^Lg, 1 . 
^ 3 /a* — UflAS-H 


9) 

IT .1ST 

10) 

16.63T 

19) 

19.349 

CO) 

IT. ATI 

29) 

20.493 

90) 

20.199 

39) 

14.634 

40 

20.222 

49) 

19. ".i 

")) 

18.026 

39) 

16. tt 

60) 

16. ITS 

69) 

16.930 

TO) 

19.661 

TO) 

***<•.'* 

«)> 

15.920 


DITION 

2. 



Tamo. j>C. 

<2£l 


Pfs/PiMk 

\.fe4T 


R* /p* ... 

- 





* r-ir-9 








70 1 


29.sc 


Fj/ S 

• r* ^ 

a. - 

-1 - 

REVERSE* STATIC PRESSURES 

- P« , 

PSIA 














'.> 

19.TI9 

2) 

K1.C74 

3) 

20.428 

4) 

20.906 

9) 

20.029 

6) 

1T.0T2 

T) 

it.6« 

6) 

1T.T66 

9) 

IT.9TI 

10) 

IT.B36 

it) 

10.T6Q 

12) 

i9.aD5 

13) 

18.220 

14) 

18.820 

13) 

16.2(8 

16) 

21. SIT 

IT) 

2) .113 

16) 

20.436 

19) 

21.9CT 

20) 

16.939 

fi> 

22.816 

2Ti 

2?. 40i 

23) 

21.92T 

24) 

23.339 

25) 

21.TT2 

26) 

Cl .SMT 

2T> 

22.931 

26) 

23.429 

291 

22.651 

50) 

22.2TT 

31) 

23.565 

32) 

?3.3<J8 

33) 

23.240 

34) 

22.856 

33) 

24.193 

SC) 

22.12T 

3T) 

23.121 

36) 

22.2T2 

39) 

14.624 

40) 

22.665 

4!) 

22.ST3 

42) 

?2.?93 

43> 

21.938 

44) 

23.366 

45) 

21 .668 

40 

ai. 777 

4T) 

20.T4T 

46) 

80.415/ 

49) 

21.42T 

90) 

16.T26 

91) 

16.261 

32) 

10.601 

53) 

16.161 

34) 

16.666 

S3) 

is , too 

!«) 

16.393 

ST ) 

IT. 420 

56) 

IT. 420 

99) 

IT. IIS 

6(5) 

IT. 330 

• 1) 

19.216 

62) 

10.917 

63) 

2U.CJ2T 

64) 

20. PIT 

65) 


f«) 

•**if*4 

6T) 

****** 

60) 

20.482 

69) 

80.562 

TO) 

22.496 

Ti) 

*0.412 

C2) 


T3) 

****** 

T4) 

2o,r?2 

T5> 

20.362 

T6> 

21. TOT 

TT) 

P...41B 

T6> 

20.692 

TO) 

****** 

60) 

16.420 

•1) 

16.416 

62) 

10.461 

S3) 

16.045 

64) 

IT.46U 

05) 

a;.26T 

. 











Condition l P AK » JAJUfL. 


Tam* - 1 2 u&o 


*Wr*m* -L A k , 1 

% ^<14 


R^/Pam* !• 67 ^. ... 

Vs„ ^ 


icvcrser static press 

-« • 

- PS* , 

PSTA 




») 

20.966 

2) 

22.391 

3) 

22.411 

4) 

22.666 

5) 

21 .522 

id 

19.2T3 

12) 

20.963 

13) 

20.426 

14) 

19.639 

13) 

10.222 

21) 

29.946 

22) 

24 .5*9 

23) 

24.914 

24) 

26.006 

29) 

23. CCS 

91) 

26.126 

32) 

26.133 

33) 

23.936 

34) 

26.2T6 

39) 

2T.C5IT 

41) 

25.928 

42) 

24.629 

43) 

24 .6T4 

44) 

25.366 

45) 

23.66* 

91) 

16.64] 

32) 

20.8TT 

33) 

19.6T1 

54) 

19. POT 

55) 

16.990 

61) 

20.4ST 

62) 

22.236 

63) 

21.T5T 

64) 

22.658 

63) 

****** 

21) 

22.158 

T2) 

****** 

23) 

****** 

T4) 

22.T36 

TS) 

22.366 

6I> 

19.426 

62) 

19.641 

S3) 

16.620 

64) 

16.566 

63) 

21.913 


6) 

16.992 

T) 

16.460 

6) 

19.429 

9) 

16. 

240 

10) 

16.940 

16) 

23.106 

IT) 

23.465 

16) 

82.991 

19) 

23. 

645 

20) 

19.499 

26) 

23.TTS 

22) 

29.633 

26) 

29.233 

29) 

CS. 

603 

30) 

24.689 

36) 

24.125 

32) 

2C.866 

36) 

24.929 

39) 

14. 

629 

40) 

29.506 

46) 

22.366 

42) 

23.463 

46) 

22.613 

49) 

23. 

333 

50) 

19.902 

96) 

16.245 

52) 

16.411 

96) 

16.226 

59) 

IT. 

GO) 

60) 

16.394 

66) 

****** 

62) 


66) 

23.076 

69) 

22. 

643 

20) 

24.629 

26) 

23.328 

m 

22.366 

28) 

82.933 

29) 

****** 

60) 

16.991 



0 ^ 




RUN UO. 2 _ CONFlfiUR/KTtOK 


SET-BACK i 00 


CONDITION _L_ 


Pam* JAAifa Tam* .?9,S<?. ^p/Pam* -LAJlSL 

7. Fmv JLUL2 


Hp/p A h* -IxAJA 


NCVCRSCK STATIC PfiESSUCS - PM . 

PSIA 




1) 

IP. CBS 

t) 

19.0CT7 

3) 

16.747 

4) 

19.907 

S) 

19.243 

111 

IT. 430 

12) 

18.677 

13) 

10.120 

14) 

17.619 

IS) 

13.910 

rt) 

80.320 

22) 

80.12V 

83) 

20.041 

84) 

20.060 

23) 

19. 966 

31 1 

<0.433 

32) 

20.623 

33) 

20.400 

34) 

20.323 

S3) 

80 620 

41) 

<0.240 

42) 

80.219 

43) 

19.634 

44) 

19.944 

43) 

80.124 

so 

17.377 

32) 

16.420 

S3) 

17.792 

34) 

17.642 

35) 

15.672 

• I) 

IT. TOT 

32) 

10.738 

63) 

16.306 

64) 

16.636 

65) 

****** 

ru 

IP. 623 

T2> 

****** 

73) 

****** 

74) 

19.088 

73) 

16.626 

•t) 

17.722 

62) 

17.033 

KM 

! J.827 

64) 

16.277 

65) 

16. 7.V) 


9) 

19.314 

7) 

17.433 

9) 

•7.483 

*» 

17.194 

10) 

19. 

,634 

191 

19.832 

17) 

19.821 

1(0 

19.887 

19) 

19.321 

8U) 

17. 

9)9 

26) 

19.736 

27) 

20.540 

2(0 

80.2(6 

29) 

80.408 

SO) 

80. 

313 

36) 

2U.0P6 

37) 

20.670 

36) 

20.066 

39) 

14.019 

40) 

20, 

.244 

46, 

19.100 

47) 

19.643 

40 

19.066 

49) 

19.143 

SO) 

1*. 

.119 

361 

13,967 

37) 

17.252 

SO 

17.147 

39) 

16.682 

90) 

19. 

197 

66) 

****** 

67) 

*44444 

CO 

19.368 

99) 

16.943 

70) 

19. 

.978 

76) 

1 9.(16 

77) 

19 773 

761 

18.638 

79) 

444444 

80) 

13. 

912 


C0NDlTI0KJ_i__ P AMft lAJLlfe 


Tam* ■ 


*r p /Pam * .l.fcftfe-. /Pam» _L-£i& 

% Faaw Fj / Sfl , _ JJLULj.- 


ICVE*SCK STATIC PRESSURES - PS* , PSIA 


1> 

19.701 

2) 

80.046 

3) 

20.296 

4) 

20.990 

3) 

81). 146 

6) 

17.064 

71 

17.863 

9) 

17.748 

97 

I9.GB8 

10) 

17.963 

ID 

18.767 

18) 

18.062 

13) 

18.367 

14) 

19.007 

15) 

16.289 

16) 

21.300 

17) 

21. CAS 

19) 

20. 393 

19) 

21.929 

80) 

19.948 

81) 

82. 768 

82) 

82.378 

23) 

21.944 

24) 

23.462 

23) 

21.634 

20) 

22. 064 

27) 

22.661 

26) 

21.377 

89) 

88.721 

30) 

82.349 

3D 

83.672 

32) 

83.208 

33) 

23.707 

34) 

22. 068 

35) 

24,326 

y;; 

22.199 

37! 

23.079 

30) 

22.443 

39) 

14.821 

40) 

22.923 

41) 

82.933 

42) 

22.230 

43) 

22.040 

44) 

23.335 

43) 

21.990 

46) 

20.689 

47) 

20.709 

40) 

20.489 

49) 

21.324 

50) 

19 673 

3D 

18.413 

32) 

18.663 

93) 

18.208 

34) 

16.623 

33) 

16.082 

SCI 

16.442 

37) 

17.352 

56) 

17.557 

59) 

1 7 , PC, 7 

90 

17 ,328 

91) 

19.213 

62) 

19.914 

Cl) 

20.009 

64) 

80.8T9 

63) 

****** 

66) 

**■■!*** 

C7> 

****** 

66) 

20.424 

69) 

20,379 

70) 

82.360 

71) 

80.449 

72) 

•44444 

73) 

444444 

74) 

20.244 

731 

20.379 

761 

21 .664 

77) 

20.419 

79) 

20.829 

79) 

•♦**«* 

90) 

10.387 

9D 

19.493 

82) 

18.383 

83) 

16.072 

84) 

17.447 

63) 

60.264 












n i t >. 0 Si 


^ 


Tama f ?■ >* '* 

P/Pai« A 

_L 

ft s a 


Pu/P t u 

, \,(»n 





■ ru* 








7o 1 

r**v . 

3 \.i.7 


v« 


IS 93B* 

(CVCNSCR STATIC FRESStMCS • 

■ PSM , 

PSIA 











A mm 


D 

80.933 

2) 

82.439 

3) 

22.428 

4) 

82.943 

9) 

21.329 

9) 

19.949 

71 

19.307 

9) 

19.441 

t) 

19.727 

10) 

19.917 

ID 

19.807 

18) 

21.au 

13) 

20.41$ 

14) 

19.821 

131 

16.974 

16) 

23.019 

17) 

23,497 

19) 

22.963 

19) 

23.927 

20) 

19.471 

81) 

89.400 

22) 

84.34) 

23) 

24.681 

24) 

89.933 

89) 

23,702 

26) 

24, a* 

27) 

23.040 

26) 

29.94S 

29) 

29.(06 

301 

<9.199 

3D 

86.409 

38) 

86.163 

33) 

29.693 

34) 

29.273 

33) 

26.999 

36) 

24.197 

37) 

26.364 

39) 

24.961 

99) 

14.819 

40) 

29. 390 

41) 

89.600 

42) 

24.779 

43) 

24.756 

44) 

29.470 

43) 

83.97| 

46) 

22.31$ 

47) 

23.943 

48) 

22.729 

49) 

23.380 

50) 

19.829 

9D 

18.926 

32) 

21 .014 

S3) 

19.703 

54) 

19.844 

33) 

16.622 

39) 

16,292 

37) 

19.473 

39) 

19.793 

99) 

17.572 

90) 

18.3C3 

91) 

80.494 

62) 

22.263 

63) 

21.789 

94) 

22.620 

63) 

****** 

69) 

4AA84A 

97) 

****** 

99) 

23.193 

99) 

22.863 

70) 

84.976 

Til 

82.140 

78) 

**.**** 

73) 

****** 

74) 

22.763 

731 

22.406 

76) 

23.640 

77) 

22.293 

78) 

22.310 

79) 

****** 

(U> 

19.992 

91) 

19.393 

82) 

19.556 

83) 

16.662 

84) 

19,543 

851 

21.(63 












OD 

CO 



RUN klO ' 2e ‘ 2 ~ C.ONFIQURATI OH >P - SSI-BACK. .LAtt 


CONDITION _A 


Pam* J± A l£ 


Tam a JL 2 J^L ^p/r,h» ■ L 2 - 

7. P-k«v _2is^2 


fCVCRSCR STATIC PHTSSUCS - P» , 

P3JA 


1) 

16.027 

*1 

16.991 

3) 

16.736 

4) 

16.946 

11) 

17.447 

12) 

18.636 

13) 

16.137 

14) 

17.797 

*1) 

*0.306 

*2) 

*0.000 

a) 

20.030 

24) 

20,(30 

31) 

20.434 

32) 

20.999 

33) 

20.369 

34) 

20,309 

41) 

20.263 

42) 

20.203 

43) 

19.1)93 

44) 

19.933 

91) 

17.371 

92) 

16.42* 

S3) 

17.606 

34) 

17.631 

61) 

17.706 

*2) 

10.762 

63) 

18.4CB 

64) 

10.627 

71) 

16.91* 

*2) 

**4*66 

73) 

444446 

74) 

19.037 

61) 

17.721 

02) 

17.032 

63) 

13.6)3 

64) 

16.201 


3) 

16.222 

• ) 

16.3C4 

7) 

17.432 

9) 

17.452 

19) 

15.014 

16) 

19.116 

17) 

19.775 

16) 

10.26! 

23) 

19.935 

a) 

19.720 

*7) 

20.314 

2P) 

20.270 

39) 

so. ten 

SC) 

20.019 

37) 

70.640 

36) 

eo.no 

45) 

20.106 

46) 

19.037 

47) 

19.632 

40) 

19.072 

59) 

15, (CG 

•6) 

15. f66 

571 

17. at 

36) 

17.171 

65) 

44s)66* 

CO 

64*4*6 

67) 

*464*6 

6ll) 

19.377 

75) 

10.647 

70 

19.CC2 

77) 

10.772 

76) 

16.637 

C5> 

10,207 








r\ | f 

/ O kl 

z 

D 


14 . 

an 


r*- 

.a. 59 

JlC 


i^r p /p* m 


faA 1 ; 

U \ 

1 U N . 


• AHo — 


__ 




% F 

**.)» . 

-LEu-'i- 

6 EVTRSCT STATIC PGESSLTCS 

f» i 

PStA 






7) 

ir.oa 



t) 

19 . 6*3 

2 ) 

2 O.G 20 

3 ) 

20.369 

4 ) 

20.904 

9 ) 

20. (SO 

6 ) 

17. (*8 

1 

* • , r .j 

ID 

lb .74 1 

12 ) 

10.906 

13 ) 

16.696 

14 ) 

10.936 

13 ) 

16. W9 

16 ) 

21. 269 

17 ) 

2 l.CK> 

,, 4 l H 

CD 

K..T 3 Z 

22 ) 

22.367 

23 ) 

21.900 

24 ) 

23 4 26 

a> 

21.796 

a) 

a. 036 

a> 

a. o «7 

26 ) 

a . 341 

91) 

23.646 

32 ) 

a. 197 

33 ) 

a . 661 

34 ) 

a. 932 

33 ) 

24 . at 

30 

a . 140 

37 ) 

a. M 2 

36 ) 

0 . 3 C 7 

41 ) 

r ~ .024 

42 > 

a. 244 

43 ) 

22.004 

44 ) 

Z: 339 

45 ) 

21 .939 

46 ) 

a. 0*3 

47 ) 

a. 718 

40 ) 

a. 536 

SD 

10 . 4 CT 2 

52 ) 

1 C . 672 

93 ) 

18.342 

54 ) 

16. 67 

55) 

16.001 

50 

16,451 

57 ) 

17.376 

56) 

17.366 

Cl) 

19 .C 12 

62) 

19.690 

63 ) 

20.030 

64 ) 

20.796 

C 3 ) 

****** 

Ml 

***»•*♦ 

67) 

****** 

•6) 

’. 0.303 

Ft) 

tl). 4?0 

72 ) 

lit ft* 

73 ) 

* 44 * 6 * 

74 ) 

a. as 

75 ) 

a . 416 , 

76 ) 

21 , M 3 

77 ) 

a. 396 

76 ) 

a. 606 

CD 


62 ) 

16.947 

03 ) 

16.096 

64 ) 

17.416 

03 ) 

a. 243 








Con d it '. ON _JL_ Pam» .-JAaSlI a . Tam* ,. > ^p/Pam» .IAsa . 

% P«sv Vl.iA 


(CVCRSO) STATIC P«S3U« - PS* i 
<1 ». 904 *) a. 457 3) 22.417 

PSIA 

4) 

R. 632 

9) 

21.916 

ID 

19.146 

12) 

a. 964 

13) 

a. 400 

14) 

it. ace 

13) 

16.690 

CD 

a . 454 

a> 

24.955 

a) 

*4. *33 

*4) 

23.024 

23) 

a. 6cc 

91) 

26.294 

32) 

a. 139 

S3) 

». 069 

34) 

H. 214 

35) 

*6.023 

4D 

a .339 

42) 

*4.765 

43) 

*4.743 

44) 

23 .349 

43) 

23.935 

9D 

16.042 

92) 

a. 966 

S3) 

10 772 

54) 

19.043 

55) 

>6.646 

• D 

a. 463 

62) 

a. *34 

63) 

21.793 

64) 

a. 609 

69) 

< ***** 

FD 

a. i99 

a) 


T3) 

****** 

74) 

a. 779 

75) 

a. 364 

CD 

19.4*7 

6?) 

IC.6F2 

03) 

16.666 

64) 

16.592 

63) 

*1.064 


• ) 

16.916 

7) 

16.901 

16) 

a. 97* 

17) 

a. fit 

*6) 

a.s» 

27) 

a. 04 

30 

*4.116 

37) 

a. 363 

46) 

a. 414 

4?) 

a . 619 

96) 

to. at 

57) 

16.497 

to 

*4**** 

6?) 

****** 

76) 

«. 969 

77) 

13. 339 


0) 19.379 
is> ts. Mr 
Ml a.6» 

Ml a. nro 

46) a. 739 

so) i*.r«r 

66) *3.154 

76) a. 509 


U^gg. 

^5/»* -JJ.V.AL— 


*> jr.trc to) HiMi 

19) is. w* to) ir.gor 

*9) TO. 379 30) *0.30) 
39) 14.919 40) *0.236 

49) 19.137 90) 16.11* 

99) 10.676 (0) 16.196 
(9) 16.997 70) 19.662 

19) MUM 60) 13.926 


^6 /PaV4% . \ i 5 k.5. 

fs/so. i n ( Jk l. 

9) 16.017 IO> 17.66* 

19) 21.333 *0) 16.996 
29) 22. TO* 30) *Z <62 
39) 14 . (21) 40) 22.914 
49) 21.473 90) 16.63* 

99) 17.176 60) 17.296 
69) ai.466 70) *2.494 

79) ****** 60) 16.391 


PWAv*. -h±2± 
!S/j. 1 1167*. 

9) 16.696 10) 16.911 

19) *3.90! *0) 19-460 

*9) a. 769 30) *9 *1* 

39) 14.620 40) a. 9*9 
49) 0.919 90) 19 9*3 
99) 17.971 60) 16.3** 

69) *2.879 70) *4.790 
79) 4* 66 * 6 60) 16.93* 



: 


* 

« Sr* 

'V V.i 


RON UO.JJLi— CONJURATION .30-. SET-BAC.VC -UL£ — 

CONDITION-!- Pam « J4JLLS- Tam ft >3 AS. ^p/p^m* JLfL2JL. ^p/pAMft -bAflA_ 


HNCH3CR STATIC PICSSLftS - PSR , PSIA 


17 

1*. 

.C72 

2) 

16.691 

3) 

16.726 

4) 

19.021 

3) 

16.237 

ID 

if. 

,367 

12) 

16.446 

13) 

16.112 

14) 

17.927 

13) 

13.974 

20 

?u< 

,334 

22) 

19.903 

23) 

20 , CTO 

24) 

20.143 

23) 

20. CCS 

SO 

20. 

329 

32) 

20.334 

33) 

20. SCX 

34) 

20.439 

33) 

20.939 

41) 

21). 

.293 

42) 

Xi.cua 

43) 

19.898 

44) 

20.036 

45) 

20.146 

3* ) 

i f. 

466 

32) 

18.202 

53) 

17.616 

54) 

17.746 

S3) 

13.696 

61. 

if. 

731 

62) 

t6.C72 

63) 

16.427 

64) 

18,692 

C3) 

****** 

»l) 

0. 

,63? 

72) 


73) 

*•)<*<♦ 

74) 

18.977 

731 

18.742 

61) 

If. 

771 

62) 

1 7 . 907 

63) 

13.6-51 

64) 

16.281 

63) 

16. J'.P 


7- P*««v 2HT.7-J FS/C 


6) 

16.398 

71 

17.317 

6) 

17.447 

•) 

17.263 

10) 

16.663 

161 

19.308 

1 7) 

19.590 

18) 

19.231 

19) 

19.410 

CO) 

17.977 

26) 

19.(11) 

27) 

20.439 

28) 

20.374 

29) 

20.286 

SO) 

20.394 

X) 

20.070 

37) 

20.589 

38) 

20.090 

39) 

14.615 

40) 

20.266 

40 

19.177 

47) 

19.407 

481 

19.077 

49) 

19.227 

50) 

IC.Itt 

30 

16.03! 

37) 

17.131 

36) 

17.236 

59) 

16.771 

CO) 

16.196 

CO 

♦*■**:** 

67) 

****** 

68) 

19.237 

69) 

16.C52 

7r.) 

19.772 

70 

19. ICC 

77) 

16.742 

76) 

16,e82 

79) 

**■<** 

60) 

13.986 



CONOITIOH_i . P AMC . I*?w. 


TftMft fr° 


p / Ram ft 

% ? ft*. _ 



RtVCRJCT STATIC PRESSURES - PSR , PSIA 
1) 19.720 2> 20.C30 3> 20.3CB A) 20.964 S> 2U.OJO 6) 17.128 

IJ) 18.641 1?) 19.CP6 IS) 18. TU) 14) 19. CM IS) 16.363 If) 21.323 

*1) 22.732 22) 22. VI 23) 22. CUP 24 ) 23.421 25 ) 2t.«C 26 ) 22.128 

St) 23.71* 32> 23.137 33) 23.631 34) 22.027 33) *4.3T,| 3C) 22.273 

41) 22.9C9 42) 22.179 43) 22.004 44 ) 23.319 45 ) 21.964 46 ) 20.923 

Jl> 18.457 32) 16.722 33) 18.367 34) 18.P62 53) 16.116 36) 16.406 

• 1) 19.237 62) 19.698 63) 20.CIB 64) 20.626 65) 44**** 66) 4***6* 

7t) 20.473 72) *4444* 73) ****** 74 ) 20.27C 73) 20.386 Tf ) 21.673 

61 ) 16.36 7 62) 16.637 63) 16.116 C4) 17.396 63 ) 20.236 


7) 17.642 
17) 21.DM 
27) 22.617 
37) 23 .007 
47) 20.711 
37) 17.431 
67) t»N>W-4* 
77) 20.406 


6) 17.611 
16) 20.499 
26) 23.336 
36) 22.347 
46) 20.373 
36) 17.366 
66) 20.396 
76) 20. Cf6 


9) 16.037 
19) 21.653 
*9) 22.737 
S9> 14.606 
49) 21.346 
39) 17.226 
69) 20.393 

79 ) *•***# 


10) *.7.002 
20) 16.716 
SO) 22.707 
40) 22.914 
30) 16.922 
60) 17.276 
70) 22.464 
60) 16.464 


CONDITION l PAMft . ifLaiS-. 



% P«sv 3 o 9 2 . 



8EVCR5CR STATIC PRESSURES - PSR , PSIA 
1) 20.94;, 2) 22.422 3) 22.422 4 ) 22.677 5) 21.513 6 ) 16.933 

til 79.200 12) 20.964 13) 2D. 429 147 19.670 153 16.763 16> 23.DE2 

21) 23 621 64.383 23 ) 24.870 24 ) 23.654 23) 23.731 261 23.941 

SI) 26.0 8 32) 26.169 S3) 23.679 34 ) 26.239 33) 2C.9CJ X) 24.221 

4|) rs.524 42) 24.74 0 43) 24.695 44 ) 2» 230 43 ) 24.CAO 40) 22.414 

31) 16 . MT 32) 20.973 33) 19.777 34) 19 953 S3) 16.640 38) 16.221 

61) 20.43 6 62 ) 22.239 63 ) 21,76 6 64 ) 22. CCA 63) *«**«* 66) ****** 

71) 22.244 72) ****** 73) ****** 74) 22.739 75) 22.339 70) 23.464 

61) 19.477 62) 19.643 63) 16.676 64) 18.337 8S) 21.694 


7) 18.491. 
17) 23,331 
27 ) 23.874 
37) 26.346 
47) 23.504 
37) 16.432 
*7) 44-4*** 
77) 22. 3W 


6) 19.370 
16) 22. £62 
26) 25.619 
56) 23.329 
48) 22.729 
Sf' 18.732 
66) 23. 104 
76) 22.469 


*> 16.736 
19) 23.626 
29) 23 . eCU 
39) 14.603 
49) 23.324 
39) 17.616 
69) 22.659 
79) *4 44 * * 


10) 16.911 
20) 19.S43 
30) 23.374 
40 23.306 
30) 20.093 
60) 16.317 
TO) 24.730 
60) 16.976 


00 

07! 



GO 

<T> 


RUN MO. -2. 8 . 4- 
CONDIT I ON _ 


con p\ <5 ur AT t oh _aa. 


SET - BACK. \.QS- 


Pak» 


Tamw _fc£;2£. 

^ T-nev 


(CVCR3D! STATIC PREiSXES 

- P» , 

PStA 




1) 

10 

047 

7) 

18.926 

3) 

16.726 

4) 

18.986 

5) 

18.232 

11) 

ir, 

i* 

M 

12) 

18.336 

13) 

18.107 

14) 

17.092 

15) 

13.979 

71) 

ru. 

,300 

22) 

70.013 

23) 

19.980 

24) 

20.065 

75) 

2 o, era 

31) 

w. 

.454 

32) 

20.334 

33) 

20.419 

34) 

20.444 

; 

20.779 

4 1 > 

?o, 

?53 

42) 

20.068 

43) 

19.C53 

44) 

19.958 

45) 

20. 123 

31) 

if . 

436 

32) 

18.317 

S3) 

17.781 

54) 

17.701 

33) 

15,901 

81) 

1 T 4 

72 1 

62) 

18.607 

63) 

18.392 

64) 

18.842 

63) 

****** 

71) 

10. 

072 

72) 

****** 

73) 

****** 

74) 

19,!IC 

75) 

16.C62 

81 ) 

IT. 

770 

8*. ■ 

17.892 

83) 

13.851 

641 

16.266 

65) 

18.r-<2 


«> 

IS) 

PCI 

Ml 

US) 

SC.) 

66) 

76 ) 


16.378 
19.266 
19.730 
20. WQ 
19.147 
16. All 
****** 
19. OtT 


7) 17.' « 
17) 19. < 10 
P7) JO. I44 
37) PI. 374 
47) |<i. 462 
37) 17.191 
67) *'***♦ 
77) 18. 742 


CONDITION 2. p AHft JAjJLLSL Tam» -feO--.lS. 


aCVCRSER STATIC PKESSUXS 

- P» , 

PSIA 








1) 

19.730 

7) 

20.010 

31 

20.725 

4) 

21 

.014 

5) 

20.023 

6) 

17. 

163 

11) 

18.891 

12) 

16.966 

13) 

18.666 

•4) 

19 

.141 

13) 

M .393 

16) 

21. 

351 

711 

22.767 

72) 

22.293 

73) 

22.003 

24) 

23 

.370 

23) 

21 .688 

PC) 

22, 

.173 

31) 

73.731 

32) 

23.007 

33) 

23.661 

34) 

22 

.6.67 

35) 

24 . 36!) 

36) 

22. 

312 

41) 

72.934 

42) 

7? 104 

43) 

22.029 

44) 

23, 

.264 

45) 

22.014 

46) 

20, 

943 

3 II 

18.307 

32) 

1, 657 

33) 

18.332 

34) 

18. 

.932 

35) 

16.138 

56) 

16. 

326 

61) 

19.242 

62) 

19.853 

83) 

19.943 

64) 

20, 

.843 

65) 

****** 

66) 

****=** 

711 

to. sin 

72) 

****** 

73) 

****** 

74) 

20. 

.253 

75) 

20.328 

,76) 

71 . 

638 

81> 

18.662 

82) 

18.707 

83) 

16.131 

84) 

17. 

.386 

63) 

20.228 





Condition _3 Pam* JiLAb-. Tam* JiiLLL 


Rp/Pam 

7. Wiv 


7) 17.aj7 
17) 20.999 
27) 22,742 
37) 22.932 
47) 20.623 
57) 17. SCI 
67) ****** 
77) 20.433 


R p/Pah a 

7 , P«sv 


8CVCR3CH STATIC Pr_3SU6es - 


I) CO. 944 
11) 19.161 
*1) 73.709 
31) 26 .739 
73.309 
19.792 
• l) 70.433 
71) 72.744 
SI) I9.SIV 


411 

»1> 


7) 22.492 3) 

12) 71.074 13) 

72) 24 .640 23) 

32) 2«.264 33) 

42) 24. 6SS 43) 
32) 21.1*3 S3) 
62) 22.269 63) 
72) ****** 73) 

82) 19.732 8(3) 


73 K , 
72.442 
20.474 
24 .920 
23.664 
24.735 
19.787 
21.773 


16.691 


7SIA 

4) 

14) 

24) 

34) 

44) 

34) 

64) 

741 

74) 


22.697 
19.923 
23.934 
26.794 
23.339 
21). 016 
22.669 
22.819 
16.682 


5) 21.343 

is> is. era 

23) 23.731 
35) 26.923 
45) 24 .035 
55) 16.651 
63) 

75) 

83) 21.939 


22.344 


6) 16.928 
10) 22.997 
26 ) 73.906 
36) 24.216 
22.399 
16.191 
****** 
23.379 


46 ) 

56) 

661 

76) 


7) 

171 

271 

37) 

471 

57) 

67) 

771 


18.331 

23.626 

23.939 

26.423 

23.724 

18.497 


22.394 


, 1417 


Rp _LAOJ 

JLSiAla. 


PJ/L ■ 


6) 17.422 

9) 

17.238 

10) 

16.676 

18) 19.231 

19) 

19.360 

£t» 

17.977 

28) 20. SIT) 

29) 

20.310 

Sr.) 

20.379 

SC) 20.070 

39) 

14.810 

40) 

20.246 

48) 19.037 

49) 

19.172 

50) 

! 8. 167 

36) 17.181 

39) 

16.723 

6 .1) 

16.166 

68) 19.2H7 

69) 

16.922 

70) 

19.677 

78) 18.637 

79) 

****** 

«',) 

13.966 

* Ib^-T 


R* /p_ 


2b.*) 2- 


Fj/c c 

^ mm 

1 «*> Zl * 

8) 17.817 

9) 

18.162 

10) 

17.867 

18) 20.469 

19) 

21.708 

20) 

18.616 

28) 23.356 

29) 

22.637 

30) 

22.822 

30) 22.637 

39) 

14.810 

40) 

22.924 

48) 20.493 

49) 

21.393 

30) 

18.902 

38) 17.576 

39) 

17.266 

60) 

17.266 

68) 20.398 

69) 

20.308 

7l)> 

22.474 

78) 20.793 

79) 

****** 

ft)) 

16.486 

L0SS 


Rt/p. u . 1.67fl 

3 o . 9 1 ? 


Vs. 


119 «7* 

•> 19.429 

•> 

18.736 

10) 

16.806 

■ 18) 23.037 

19) 

23.708 

20) 

19.363 

l 28) 23.649 

29) 

23.839 

30) 

23.344 

1 38) 25 .280 

39) 

14.810 

40) 

23.494 

48) 22.749 

49) 

23.604 

SO) 

19.996 

58) 18.747 

39) 

17.631 

60) 

18.432 

' 68) 23.169 

69) 

22.874 

70) 

24.829 

78) 22.534 

79) 

ion* 

80) 

17.021 




RUN M0.-2fl£- CONJURATION 29 SET- BACK 
C0ND\T10N_L_ Ram» \4.8l 7 


MMJWCT STATIC PRESSURES 

- PS* , 

PSIA 

1 ) 

14.937 

2 ) 

13 

.440 

3) 

IS 

.326 

4) 

11 ) 

17.424 

12 ) 

IS 

.460 

13) 

17 

.364 

14) 

U> 

20.297 

22 ) 

SO 

.042 

23) 

20 

.oce 

24) 

31) 

20.471 

32) 

2 D 

.33 

33) 

20 . 

.411 

34) 

41) 

20.203 

42) 

20 

.103 

43) 

19 

.003 

44) 

SI) 

17.350 

52) 

10 . 

.229 

53) 

17. 

.353 

54) 

ei> 

14.902 

C2> 

13. 

267 

03) 

15. 

262 

64) 

n> 


72) 

****** 

73) 

****** 

74) 

M> 

1 7. 730 

02 ) 

17. 

639 

03) 

16. 

023 

04) 


T A m» J>.LS *> . ^p/p am * 

7. F« B v 


14. 

.952 

3) 

14,677 

6) 

13.866 

7) 

16.603 

17, 

.994 

13) 

13.031 

16) 

19.223 

17) 

19.707 

20. 

.052 

25) 

2D. 027 

26) 

19.732 

27) 

2.1. 406 

20, 

.476 

33) 

20.791 

3G) 

20.022 

37) 

20.566 

19, 

.940 

45) 

20.155 

46) 

19.114 

47) 

19.409 

17, 

473 

55) 

16.010 

56) 

15.037 

57) 

1C. 678 

IS. 

032 

65) 

447 *44 

66) 

<T*4t« 

67) 

**/=**♦ 


75) 

****** 

76) 


77) 

44444=4 

is. 

427 

65) 

14.867 






J j .y... 

-LA1 &. V/Pah^-LAoI 

■1° (2 - ■ F 3/£* '1094-^ 


6) 

16.400 

•> 

16.061 

10) 

is .m 

16) 

19,333 

t*> 

19.258 

20) 

17.934 

26) 

20.207 

29) 

20.341 

30) 

20.331 

33) 

20.047 

39) 

14.017 

40) 

20.230 

46) 

16.994 

49) 

19.079 

90) 

16.169 

58) 

16.333 

59) 

15.737 

60) 

15.177 

60) 

<44*4* 

69) 

4*444* 

701 

44441414 

76) 

14. M2 

79) 

4X44** 

*0) 

13.900 


DIT ION . 

2- 

_\4 

^17 

Tamo. fe l.A'J’ R 

’o/piut 


t>4 | 


P Tf . /P„ 

k • .0 

. I.S2.9 






* 






7o F 

Alw _ 

_U 

.. 


Via. 

<1 

1 So4Q^ . 

ACVCM3EH STATIC PRESSURES - PSR , 

PSIA 














1) 

19.142 

2) 

13.330 

3) 

13.371 

4) 

13.012 

S> 

14.647 

6) 

16 .P.S 

7) 

1C. 643 

•> 

16.429 

9) 

16.670 

10) 

19.330 

ID 

19.680 

12) 

10.653 

13) 

10.039 

14) 

10.763 

13) 

16.090 

16) 

2* .236 

17) 

B3. 040 

to) 

2D. 097 

19) 

a. 413 

ZD) 

10.653 

21) 

22.6139 

22) 

22.173 

23) 

21.600 

24) 

23.269 

23) 

21.790 

26) 

a-. 11 a 

27) 

82.564 

28) 

23.309 

29) 

22.464 

30) 

22.524 

SI) 

23.720 

32) 

22.954 

33) 

23.613 

34) 

22.684 

35) 

24.230 

36) 

a . 210 

37) 

22.784 

33) 

22.301 

39) 

14.017 

40) 

22.830 

41) 

22.040 

42) 

21.978 

43) 

21.603 

44) 

23.100 

45) 

21.061 

46) 

20.3*3 

47) 

20.420 

43) 

20.130 

49) 

a. 333 

3D) 

18.914 

31) 

10.394 

32) 

10.329 

33) 

17.010 

34) 

10.619 

33) 

10.263 

56) 

16.093 

57) 

1C. 443 

36) 

16.428 

59) 

15.953 

ft)) 

1S.S37 

tl> 

13.147 

62) 

13.162 

63) 

13.217 

04) 

13.082 

65) 

<*4*4* 

66) 

****** 

67) 

A»*4* 

CO) 

•4*4** 

09) 

****** 

7D> 

444*4* 

71) 

4*44** 

72) 

Yf ft ** 

73) 

****** 

74) 


73) 


76) 

****** 

77) 

*4*4)04 

78) 

14.927 

TV) 

****** 

00) 

16.323 

«) 

10.379 

02) 

16.649 

03) 

16.430 

04) 

13.677 

03) 

1 4.**? 1 












D ( 

T ! ON 


b 

Pama M.&n Tam 

*_£i 

4 0 Hp/Pam*. 

l.&V_7 


Rc/p.... 1.674 










V 

■«sv _ 

J3..2A. 


Vs* 



RCVCPSC* STATIC PRCS 8 LKES - PS* , 

PSIA 













1 ) 

14.962 

2) 

13.371 

3) 13.761 

4) 

13.017 

S) 

14.022 

•> 

16.343 

7) 

17.379 

6 ) 17.364 

9) 

16.610 

10) 

15.601 

ID 

19.236 

12) 

2D. 741 

13) 2D. 01 7 

14) 

19.332 

13) 

16.333 

16) 

a. 059 

17) 

a. 393 

16) 22.069 

It) 

a. 443 

&» 

13.07 

a> 

23.471 

22 ) 

P4.477 

23) 24.637 

24) 

a. 671 

23) 

0.073 

a> 

24.053 

27) 

a. 7si 

») 25.666 

S) 

a. 77i 

a> 

a. is 

St) 

26.473 

32) 

26.061 

33) «. 916 

34) 

a. 236 

35) 

M.9W 

36) 

24.23C 

37) 

a.ai 

36) 24.977 

99) 

14 .a 7 

40) 

a . *61 

41) 

23.371 

42) 

24.607 

43) 24.677 

44) 

a. 361 

45) 

24 .037 

46) 

22.496 

47) 

a. 456 

40) S. 610 

49) 

a . 450 

*» 

2D. 060 

31) 

18.904 

32) 

ZD. 795 

53) 19.429 

54) 

19.659 

35) 

16.623 

36) 

15.652 

37) 

17.373 

30) 17.236 

99) 

15 . 0 a 

sd> 

13.027 

01 ) 

14.977 

62) 

15.452 

63) 15.602 

€4 ) 

13.142 

65) 

****** 

Ml 

****** 

67) 

****** 

CB) ****** 

09) 

4)**** 

TO) 

****** 

71) 

44 « 1 1 > 

72) 

444*4* 

73) *444** 

74) 

>11*44 

73) 

****** 

76) 

****** 

27) 

44 * 4 ** 

79) 13.142 

79) 

nil'll 

to) 

10.793 

01 ) 

19.374 

62) 

ZD. 130 

63) 17.073 

64) 

16.073 

83) 

14.902 











CD 

-vi 



oo 

oo 


RUN tUQ. _2fifa CONFIGURATION 29 SET - SACK, A . P S 


C.ONDIT i ON — ! — Pam ft Tame ^p/pam* 


7 « T~*ev 


RtVERSEW 
D 14.938 
ID 17.413 

n> to . sm 
si > m.4?r 
4i) ta.zc* 

3D 11.344 
6t> 14.9%i) 

ru ****** 

•d ir.ns K> lr.swo 


PSIA 

4) 14.936 
14) 17. 365 
24) 20.043 
34) 20.932 
44) 19.010 
34) i 7.459 
64) 13.048 
74) ****** 
63) 16.019 64) IS. 40 


S) 

14.673 

6) 

13.882 

IS) 

13.842 

16) 

19.219 

25) 

20.018 

20 

19.748 

35) 

20.812 

36) 

20.023 

43) 

20.14) 

40 

19 . in 

S3) 

16.00) 

30 

13.CUJ 

63) 

*.4*** 

60 

****** 

75) 

*>**** 

76) 

****** 

65) 

14.663 




ijiwuv r*t33Uu3 


2) 13.452 
12) 18.474 
22) 20.033 
32) 20.377 
42) 20.121 
32) 18.240 
62) 13.238 
72) ****** 


3) 13.347 
13) 17.863 

23) ai.aa 

33) 20.427 
43) 19.876 
S3) 17.534 
63) 13.288 
73) ****** 


7) 16.611 
17) 19.708 
27) 20.487 
37) 20. Cl 7 
*T> 19.S1J 
37) 16.679 
67) ****** 
77) ****** 


,-Lfl- ^ c -/pvnft 1 ^OO 
-LO.A& ^ 5 / 4 ^ U . ttB .£ * 


6) 13.406 
16) 19.209 19) 

2l') 20.298 89) 

38 ) 20.038 69) 

46) 19.0)5 49) 
38) 16.349 59) 

68 ) ****** 6 ) 9 ) 
78) 14.823 79) 


16.C82 

to) 

19.278 

19.249 

33) 

17.939 

20.567 

30) 

20.332 

14.823 

40) 

20.261 

19.073 

30) 

18.163 

13.738 


13.178 

****** 

70) 


******* 

30) 

13.914 


CON D l T 1 0 W ___2. . Ram% lil 1 Tam a Tii. p /Pa m ft -A ,.fe 1 k2L 

Vo Pftsv l V' te 2 -- 


Pi9 /Pam* .-h-£..2fe.. 

Tj/Sa. l/Lg).&£* 


KCVEftSER STATIC PRESSURES • 
1) 13.133 2) 13.342 3) 

- PSR , 
13.347 

PSIA 

4) 

13.043 

3) 

14.633 

6) 

16.631 

7) 

16.646 

6) 

16.331 

•> 

16.728 

10) 

13.537 

ID 

18.719 

12) 

18.844 

13) 

17.930 

14) 

18.619 

11) 

16.117 

16) 

Si. US 

17) 

70.832 

16) 

ai.'xa 

19) 

21.456 

20) 

18.899 

2D 

22.623 

22) 

22.141 

23) 

21.831 

24) 

23.260 

23) 

21 -791 

26) 

22.151 

27) 

22.340 

26) 

23. 119 

29) 

22.440 

30) 

22.990 

31) 

23.774 

32) 

22.910 

33) 

23.634 

34) 

22.723 

35) 

24.299 

36) 

22.231 

37) 

22.730 

38) 

22.42$ 

39) 

14.828 

40) 

22.867 

•1) 

*2.677 

42) 

21.917 

43) 

21.847 

44) 

23.167 

43) 

21.872 

46) 

20.836 

4 7) 

2D, 371 

48) 

2E).:i41 

49) 

21.396 

90) 

18.933 

3D 

16.420 

92) 

18.313 

33) 

17.774 

34) 

10.600 

S3) 

16.279 

36) 

16.104 

37) 

16.429 

56) 

10. -339 

39) 

J6.0D4 

TO) 

13.348 

•D 

13.136 

62) 

13.148 

63) 

13.218 

64) 

15.108 

63) 

f 44444 

60 

****** 

67) 

****** 

68) 

***>** 

89) 

****** 

70) 

444*4$ 

71) 

****** 

72) 

•**>** 

73) 

****** 

74) 

****** 

75) 

*±-t*** 

76) 

X* *>* 

77) 

****** 

78) 

14.1ST3 

79) 

****** 

80) 

16.339 

61 1 

18.610 

*2) 

18.863 

63) 

16.434 

84) 

13.678 

6S) 

14. 












DC 

T '. ON 

■; 

^ Pam* Tam 

7 9 
ft .P.i 

To P T 


i.Ry 7 


Rt /P. m 

I.&7* 











% P 

REV jA-JLiZ 


v«. 

in ■ 

jjjlaAL- 

REVERSE* STATIC PRESSURES 

- PS* , 

PSIA 














1) 

14.973 

2) 

13.377 

3) 

13.777 

4) 

13.013 

5) 

14.833 

61 

16.941 

7) 

17.970 

6) 

!7.:tS5 

•> 

18.798 

io> 

19.797 

ID 

19. £24 

12) 

£0.737 

13) 

ao.av 

14) 

18.328 

19) 

18.961 

16) 

29.033 

17) 

29.419 

10) 

22.1.30 

19) 

25.429 

20) 

18.518 

2D 

23,477 

22) 

24.323 

23) 

24.838 

24) 

23 842 

23) 

23.679 

26) 

24.034 

27) 

23.777 

26) 

23.197 

29) 

23.807 

90) 

23.155 

3D 

28.468 

32) 

26.002 

S3) 

23.942 

34) 

28.232 

35) 

28.931 

36) 

24.224 

97) 

28.242 

96) 

24.558 

99) 

14.833 

TO) 

29.397 

41) 

23.377 

42) 

24.826 

43) 

24.893 

44) 

25.382 

43) 

24.023 

40 

22.477 

47) 

23.497 

45) 

22.632 

49) 

23.427 

90) 

20.041 

31) 

16.680 

32) 

to. 731 

33) 

19.433 

34) 

19. S3) 

331 

16.224 

36) 

13.046 

57) 

17.339 

58) 

17.2*9 

99) 

15.788 

to> 

19.639 

6D 

14.988 

821 

13.438 

63) 

13.663 

64) 

13.123 

65) 

****** 

66) 

****** 

67) 

i«mi 

E8) 

****** 

89) 

1 1 r 1 1 r 

70) 

****** 

7D 

444444 

72) 

ff'ffff 

73) 

444444 

74) 

444444 

73) 

****** 

70) 

****** 

77) 

******* 

76) 

13.143 

79) 

****** 

S3) 

18.799 

61) 

19.373 

62) 

2D. Ill 

83) 

17.074 

04) 

18.079 

93) 

14.9T* 















PUN 


CONFIGURATION 


BACK 


CONDITION-!. Pamr -lik&n? Tam a .64. \ b IWeu» % 

7. "Pwev 

*'.v**3£7» STATIC mCSSCRCS - PSP , PS! A 

I> 14.931 2) 13.4*0 S' 15.323 4) 14.936 5) 14.666 6) 13.043 7) 10.649 

111 IT. STB 12) 10.362 13) 17.890 14) IT. 336 IS) 13.613 10) 19.232 IT) 19.641 

fr ) ®).3r 22) 20.136 23 ) 20.041 24 ) 20.031 25) 2). 006 26) 19. 690 2T) 20.533 

Til 2D. 415 32) 20.633 33 ) 20.360 34 ) 20.333 35 ) 20.613 36 ) 20.021 37) 20.640 

41) 20.199 42) 20. 174 43) 19.603 44) 19.819 43) 20.094 46) 16.999 4T> 19.343 

31) 1T.22T 32) 16.223 S3) IT. 432 34) 17.33T S3) 13.9 72 SC) 13.326 3 7) 16.647 

*1) 14.941 r.) 13.241 63) 13. 221 64) 15.031 65) ****** f«) ****** C 7) ****** 

Til ****** 72) ****** 73) ****** 74) ****** 75) ****** 76) ****** 77) ****** 

M» '.067 02) 17.853 63) 13.967 64) 15.406 63) 14.631 




0 ) 10.369 0) 10.030 to) 13.200 
10) 19.237 19) 19.2G2 2D) 17.910 
28 ) 20.231 29) 2U.42Q 3D) 20.230 
36) 20.036 39) 14.011 40) 20.169 
46) 16.696 49) 18.973 30) 18.GB3 
50) 16.232 99) 13.651 W)> 13.130 
08) «** » * » 69) *74*** 70) ****** 
76) 14.S10 79) ****** 00) 13,007 


CONDITION 


Ramb 


Tamb 


.wVERSCR STATIC PRESSURES - PSP , P3U 
II 13.129 2) 13.433 3) 13.536 4) 14.914 

11) 18.033 12) 16.943 13) 18.731 14) 16.590 

21) 22.730 22) 22.326 23 ) 21.977 24) Z3.«23 

31) 23.033 32) 23.393 »3> 23.690 34) 22.991 

41) 22.643 42) 22.393 43 ) 21.966 44) 23.3CB 

311 18.231 32) 16.361 S3) 18.021 34) 10.391 

•1) 13.10* 62) 13.144 63) 13.164 04) 14.974 

71) ****** 72) 73) ****** 74) ****** 

01) 10.40) P-) 16.070 03) 10. 330 04) 13.074 



5) 14.044 0) 10,532 7) 

13) 10.OB) 16) 21.260 17) 

25) 21 .962 261 21.992 27) 
S3) 24.070 16) 22.217 3 7) 

<3> 21.SA9 46) 23.737 47) 

55) 16.165 SC) 15.950 57) 
63) ****** «0) ****** 67) 
73) 4 **** * 70 ) ****** 77 ) 

05) J4.054 , 


10.622 6) 16.057 9) 16.032 

21.10 18) 2D. CCS 19) 21.402 

23.041 26) 23.360 29) 23.041 

23.1C0 36 ) 22.222 39) 14.C14 

ai.KS? 46) 2D. 457 49) 21.172 

16.510 56) 16.453 59) 15.669 

****** 66 ) * ***** 09 ) ** **** 

****** 7J) 14.954 79) « I M4 I 



>0> 19.353 
2D) 10.340 
3DJ 22.262 
*3) 22.630 
X!) 10.710 
tat 15.314 
ID) ****** 
0G> 16.200 


COKDU'.ON 


Pav.b -LfLftlf} — Tamb 


NCMASCR STATl 7KCSSU33 - PSP . P51A 



1) 14.009 2) 13.370 S) 13.703 4) 13.004 9) 14.029 0) 19.3S2 7) 17.421 6> I7.6D1 #) 10.792 10) 13. PCD 

111 19.700 12) *3.643 13) 20.079 14) 19.334 13) 16.337 16) 23.1VI |7) 23.480 101 22.631 19) 23.340 2U> 19.544 

21) 25 153 22) 24.324 23 ) 24.929 24 ) 26.046 231 23.903 26 ) 23.921) 27) 23.793 20 ) 23.763 29) 23.703 SO) 24.939 

31) 1" .432 32) 26.103 33) 23.953 34) 26.206 33) 27.022 36) 24.163 37) 26.263 36) 24.649 39) 14.614 40 ) 23.323 

41) 23.336 42 ) 24.994 43 ) 24.649 44 ) 23.363 43 ) 23.939 46 ) 22.393 47 ) 23.453 46 ) 22.533 49) 23.400 SO) 19.922 

S) 10.791 32) aD.762 53) 19.321 34) 19.561 33) 16.770 36) 13.564 57) 17,34 3 36) 17.175 99) 13.759 00) 13,999 

61) 14.999 (?) 13.449 63) 13.674 64) 13.114 65) ****** C6) ****** 67) ****** 66) ****** 09) ****** 7Q) ****** 

71) ****** 7*) ****** 73) ****** 74) ****** 75) ****** 76) ****** 77) ****** 78) 13.139 79) ****** 00) 10.700 

01) 19.991 02) 19.J9C 83) 17.023 04) 10.043 S3) 14.674 


OD 

CO 



CD 

O 


RUN K40._2fLfi_ CONFIGURATION _2 9 SET-BACK Uo 


CONDITION-!— Pam ft -lfLftll. Tam» A 4 .T t ^p/p am * 


«MXS£R STATIC PRESSURES - PSR , PSIA 
1> 14.918 2) IS. 440 3) 15,323 4 ) 14.926 

11) 17.338 12 ) 15.577 13) 17.5R3 14) 17.545 

2l> CD. 291 22) 20.141 23 ) 20.046 24 ) 20.065 

31) CD. 405 32) CD.TO3 33 > 20.355 34 ) 33.533 

41) CD. 194 42) 20.179 43) 19.795 44) 19.529 

31) 17.212 52) 15.230 53) 17.422 54 ) 17.347 

61) 14.916 C2) 13.241 63) 15.2)6 64) 13.011 

Tl> 4***** 72 ) ***t«* 73 ) c ***** j 4 j ****,** 

61) 17.677 62) 17.633 53 ) 15.962 54) 13.401 


3) 14.661 
H> IS. {CD 
23 ) 19 <61 
35) 20.6) 5 
43) 20.004 
33) 15.962 
65 ) *>»*** 
73) *44**4l 
65) 14.041 


7 

6 ) 13.530 
16) 19.102 
26) 19.Q01 

3 g) ao.tni 

46) 10. 90S 
35) 15.526 
65) 

76) <***.-* 


"P-new 


7) 16.639 
17) 19.536 
27) TO.UU 
37) 2D. 635 
47) 19.343 
37) 1C. 512 
67) */*■*)* 
77) *.***■:* 



9) 16.379 
16) 19.247 
? 8 > fO .251 
36) 20.021 
46) 10.093 
50 ) 10.122 
Rl ) 4**^** 
TO) 14.611 



9) 16.020 10) 13.256 

19) 19262 20) 17.695 
29) 2-1.41 3 3D) 20.211 

39) 14.811 *D> 20.184 

49) 10.973 30) 18.063 

59) 13.646 TO) 13.151 

69 ) #***»* 70 ) ****** 

79) ****** 50) 13.873 


CONDITION 


Ramb 


Tamb 


1 ft -LiiAS. 


IttVOiSOl STATIC PRESSURES - PSR , P5IA 
1) 13.126 2) 13.420 3) 13.340 4) 14.911 3) 14.641 

11) 16.642 12) 15.532 13) 18.732 14) 18.397 13) 16. KD 

21) 22.728 22) 22.473 23) 21.939 24 ) 23.302 23) 21.924 

31) 23.62 7 32 ) 23.342 33 ) 23 . 2 34) 22.953 3.1) 24.077 

41) 22.643 42: 22.323 43) 21 .920 44 ) 23.290 43 ) 21.913 

11) 18.236 32) 18.313 «3) 15.013 34) 18.303 33) 16.107 

«> 13.106 62) 13.136 63) 13.TO1 64) 14.991 65) ****** 

73) ****** 72) ****** 73) ****** 74 ) ****** 75 ) ****** 

•*> 10.465 52) 18.663 83) 16.387 54) 13.676 63) 14.661' 


6 ) 16.544 

16) 21.263 
26) 21.999 
36) 22.194 
46) 20, 734 
36) 13.937 
66 ) ****** 
76) ** **** 


7) 16.799 
17) 21.110 
27) 22.975 
37) 23.106 
47) 20.739 
37) 1B.3U2 
67) ****** 
77) » ♦«*«« 


8 ) 16.849 

16) TO. 570 
26 ) 23.372 
SO) 22.109 
48) TO. 429 
SC) 16.472 
GO) ****** 
75) 14.931 



9) 16.419 10) 13.545 
19) 21.394 TO) 15.337 
29) 22.983 30) 22.244 
39) 14.516 40) 22.535 
49) 21.174 3D) 15.698 
39) 13.106 TO) 15.316 
69) **. ** 7D) ****** 
79) ****** 60) 16.2172 




RON MQ. 2&9_ 


CONDlTlON 


CONFIGURATION 2iL 

Pamb . \ £..& .19 Tamb 


SET - BACK. 9S 


MJLSl 


^Tp/Pam* 

7. F-« e v 


REVERSE* STATIC mOSUlES - P5R . 
1) 14.910 2) 15.459 5) 15.305 

P31A 

4) 

14.940 

5) 

14.650 

6) 

11) 

17.332 

12) 

16.376 

13) 

17.627 

14) 

17.537 

IS) 

15.799 

16) 

a> 

20. 260 

22) 

20.160 

23) 

a. 045 

24) 

a.oia 

a> 

19.903 

26) 

31) 

tO. 364 

32) 

ZO. 604 

33) 

a. 339 

34) 

a. 564 

35) 

a. 889 

36) 

41) 

2D.: 63 

42) 

a. 163 

43) 

19.792 

44) 

19.772 

45) 

20.078 

46) 

91) 

17.191 

52) 

18.227 

53) 

17.361 

54) 

17.321 

55) 

13.951 

56) 

61) 

14.920 

62) 

13.250 

«3> 

15.205 

64) 

is. oa 

65) 

«*♦*«* 

C6> 

71) 


72) 

(M44. 


****** 

74) 


75) 


76) 

61) 

17.626 

62) 

17.7-91 

«3> 

15.941 

64) 

15. 390 

S3) 

14.630 



n 

in 

2n 

37) 

47) 

57) 

67) 

77) 


16.633 

19.665 

21). 544 
20.629 
19.537 
16.671 


\ 4\1 

J -L21 - 

6) 16.533 
16) 19.221 
20) 20.215 
30) 20.040 
48) 16.(142 
58) 16.166 
68) ****** 
78) 14.603 


Wt 

•> 16.034 
19) 19.221 
29) a). 459 
39) 14. GUO 
49) 16.922 
99) 15.603 
69) 

79) 


/P> 


XH» -LAoi. 

< 1 Q94 4 


10) 15.245 
20) 17.662 
3D) 20.160 
40) 20.156 
90) 18.052 
60) 15.140 
711) 

60) 


15.636 


CONDITION P AMft ^.A.yo Tamb-^LH- 


Ptp/Pamb 

Vo _ 


ncvotsot STATIC M.T53US3 
17 14.935 Kt 15.560 3) 

12) 20.669 13) 

22) 24.370 23) 

32) 23.954 53) 


M> 19.166 
21) a. 519 
51) *6.204 
41 1 a.499 


42) 24.360 43) 24.565 


■ P5R . PS1A 
13.794 4) JS.O-O 

19.963 14) 19.460 

24.645 24 ) 23.964 

». 924 34) 26.229 

44) a. 994 


5) 14.635 
13) 16.348 

a) a . 661 
35) 26.973 
45) a. 734 


6) 16.316 
16) a. 052 
a> a. 651 
36) a. 976 
46) 22.264 


511 

10. 

ret 

32) 

2D. 

990 

53) 

19-262 

54) 

19. 

537 

33) 

16. 

.736 

56) 

61) 

14. 

•40 

62' 

13, 

430 


i3.6« 

64) 

13. 

.no 

63) 

****** 

66) 

21) 

****** 

72) 

****** 

73) 

****** 

74) 

*** 

**** 

a; 

****** 

a> 

«> 

19. 

,4 77 

62) 

19. 

.928 

a> 

10.900 

04) 

16. 

.001 

S3) 

14, 

.655 


i n i 

f 1 

AM 


"V 


Pa^ 

'A, 9, 

IQ 

Tama 

. 2. 1 

ATVCRVtR STATIC PRESSURES - PSR , 

P3IA 







1) 

15. 

.070 

t) 

is. 

.419 

3) 

15.654 

4) 

14. 

.630 

5) 

14. 

.643 

6) 

>1) 

16 

.491 

to 

19 

.006 

13) 

19.445 

14) 

18. 

331 

13) 

IS, 

.909 

1C) 

a> 

a 

.807 

Z2) 

22. 

.617 

a> 

Zt. 342 

24) 

a. 

.566 

23) 

a, 

.960 

26) 

91) 

a 

.361 

32) 

a 

.626 

33) 

a. 626 

34) 

a. 

.346 

33) 

a 

.691 

36) 

41) 

tr 

.63* 

42) 

r 2 

. 604 

43) 

22. 354 

44) 

a. 

.344 

43) 

21 

.959 

46) 

51) 

16 

.037 

52) 

18 

.787 

S3) 

16.527 

54) 

16. 

.167 

35) 

16, 

.121 

56) 

61) 

13 

.040 

62) 

13 

.105 

63) 

13.260 

64) 

14. 

.690 

63) 


66) 

71) 

**■ 


72) 

*4. 

MM 

73) 

****** 

74) 

**»**» 

a> 

****** 

a> 

sa> 

IS 

.337 

62) 

16 

.367 

63) 

16.351 

64) 

IS 

.665 

63) 

14 

.040 



n 17.357 
in 23.292 
27) a. 704 
37) 26.114 
47) a. 229 
57) 17.461 
67) 

m 


Ht/PansB 
Vo Frev _ 


\W±. 

6> 17.352 
16) 22.637 
28) a. 729 
36) 24.593 
48) 22.434 
56) 17.166 
G6> ***** * 
70) 13.143 


K AL 


^9 /Pa*4* 

Fj/jo. 


1.SA2. 
I < 7 S~. 7 * 



lO) 13.809 
ffl) 19.415 
3D) 24.643 
40) a. 469 
90) 19.636 
60) 15.570 
70) '»'»■»»»» 
•O) 16.771 


Pt*/p, 

V S< 


AM % 


V.bfe* 


16.369 

a .an 




CO 


RUN MO- -2-9Q-- CONFIGURATION J2=l L, SET - BACK. -W 


C.ONDITI ON 

i 

I4.%09 

Tama &*>•*> 6 R P /p_^ 

_L 



V^c/p»aa«. t,4o\ 










V a 






...» 1 0*4* 

8EVCR3ER STATIC TOE3SIRES - KR , 

FSIA 












1) 14.914 

2) 

13.438 

3) 15.300 

4) 

14.934 

3) 

14.649 

6) 

13.613 7) 16.852 

6) 

16.342 

9) 

16.028 

to) 

13.239 

III 17.331 

12) 

16.390 

13) 17.646 

14) 

17.348 

13) 

15.786 

16) 

19.160 17) 19.879 

18) 

19.245 

19) 

19.270 

20) 

17*071 

SI) £0.904 

22) 

ai.lv/) 

23) ai.G09 

24) 

23.059 

25) 

19.964 

2G) 

19.724 27) aj.?68 

28) 

20.244 

29) 

20.483 

3D) 

2D. 169 

31) 2U. 3«8 

32) 

a). 633 

33) 20.368 

34) 

20.613 
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*ay 1, 1974 
KF-PIM-21 


To: 


L. J. Winslow 


ce: 


W. H. Austin 
E. N. Atkey 
J. A. Ferrell 
R. J. Ridgeway 
B. E. Syltebo 
E. E. Wold 


Subject: JT3 u/JT 8D Refan Program - Boeing 727/JT8D-100 

Reverscr Exhaust Area Mismatch 


Reference: 


Attachment : 


(a) Boeing C/S B-8000-EKA-175, dtd. 2/7/74 

(b) Boeing/PiV.'A Telecon 4/17/74 

JT8D Fan Stability Audit at Sea Level, 70jt 


Reference (a) presented Boeing estimates of JT&D-100 exhaust area mismatch 
during reverse thrust operation for the 727 Refan target type thrust reverser. 
Boeing requested Ptt’.vA comments on the part power uncerarea characteristics of 
this reverser. Tnis confirms the following PdV.'A conclusions which were discus- 
sed with Breing during the reference (b) telephone conversation. 

Pfc'.fA has reviewed the reference (a) 3oei ng 72?/j?8D-100 target thrust reverser 
exhaust area mismatch characteristics. FitV.A concludes that the 727/JT8D-100 
fan stability margin in reverse will be similar to that of the current 72//JT8D-9. 
Since no problems attributable to reverser exhaust area match have been encountered 
with the curier.t 727, none arc expected with the 727/JTSD-lOO. 


During the reference (b) telephone conversation, Boeing stated that more detailed 
analysis of the model test results indicated that the exhaust area at reverse 
takeoff power might be slightly less than vhe Pc-V.’A one percent limit. P&ViA 
agreed that no operational problems would result from this amount of suppression. 



Attachment 

PIM:zu 
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